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PART III 


Stores Purchase 


Tender ID - 2016 _ AGRI_ 98567 _ 1 . 


Agriculture Development and Farmers 

Welfare Department 


Tender No . with PAC — CC (2)23/16 /e -tender 6 /16 - 17 /SN 

16 .50 Lakhs. 


e- TENDER NOTICE 


No . CC (2) 25/16 /SN . 


29th December 2016. 


Document sale start date _ 4 - 1 -2017 . 


Document sale end date — 2 -2 - 2017 . 


Notice inviting e-tender for the Procurement of 
Insitu Sterilizable Fermenter with Accessories and 

Mixing Machine 


Bid Submission start date _ 4 - 1 - 2017 . 


Last date and time of receipt of e- Tender — 2 -2 -2017, 5 p . m . 


Date and time of opening of e- Tender : 

1. Technical bid — 7 -2 -2017 , 11 a.m . 
2. Financial bid — 10 -2 -2017 , 11 a . m . 


e - Tenders in two cover system are invited from 
original Equipment Manufacturers or their Distributors / 
Dealers for the procurement of Laboratory Equipments 
( Insitu Sterilizable Fermenter with Accessories and Mixing 
Machine) for State Bio Fertilizer Laboratory of the 
Kerala Agriculture Development & Farmers Welfare 
Department under the Scheme Modernization of 
Departmental Laboratories. The tender is to be submitted 
as e - Tenders through https://etenders.kerala. gov. in 


Cost of e- Tender (online submission ) " 2, 500 + VAT @ 5 % 
( 2 ,625 ). 

Date up to which the rates are to remain firm for 
acceptance — 31- 3 - 2017 . 
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Earnest Money Deposit ( E . M . D .) — 1 % of PAC 
(Minimum 1,500 ) through online payment. 

- Security Deposit _ 5 % of total contract amount 
inclusive of E . M . D . is to be furnished on receipt of 
supply orders. 

- Period of Supply - Within 30 days of receipt of 
supply order. 


Central Soil and Plant Health Centre, 
Parottukonam, 
Thiruvananthapuram- 695 015, 
Phone: 0471- 2530578 . 
Email: chiefsoilchemist @ gmail .com 


നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ഹാജരുള്ള ദർഘാസുകാരുടെയോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തി 
ലായിരിക്കും ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നത്. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില പണമായോ ഡിമാന്റ് 
ഡ്രാഫ്റ്റായോ മണിയോർഡർ ആയോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
(ദർഘാസ് ഫോറം തപാ ലിൽ ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ തപാൽ 
ചാർജ്ജ്- 100 പ്രത്യേകം അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.) 
-- നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
ക്കൊപ്പം - 200 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള കരാർ കൂടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം. 

- ഷഡ ളിൽ പറ ഞ്ഞി രി ക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു 
ഇനത്തിനു മാത്രമായി ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസിനേയോസപ്ലെ ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളേയോ 
സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തിസമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ നേരിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 
കേരള സർക്കാരിന്റെ ദർ ഘാ സു കളെ സംബ ന്ധിച്ച 
എല്ലാ നിയ മ ങ്ങളും ചട്ട ങ്ങളും ഈ ദർഘാ സിനും 
ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുകയും അവ തിരികെ 
സ്വീക രി ക്കു കയും ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോ ഗസ്ഥന്റെ പേരും 
മേൽവിലാസവും- അസിസ്റ്റന്റ് സോയിൽ കെമിസ്റ്റ്, ജില്ലാ 
മണ്ണ് പരിശോധന കേന്ദ്രം, മാനന്തവാടി, വയനാട്-670 645. 


( Sd.) 
Chief Soil Chemist. 


ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് 


നമ്പർ എസ് . ടി. ഡബ്ല .- 44 /2016 -17. 


2017 ജനുവരി 5. 


വയനാട് ജില്ലാ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെ 
ഉപയോഗത്തിലേക്കായി ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ നൽകാൻ 
സന്നദ്ധതയും യോഗ്യതയും ഉള്ള അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
നിന്നും മുദ്രവെച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ -എസ്. ടി. ഡബ്ല . 44 /2016 -17. 


അടങ്കൽ തുക 1,60,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 1,000 +5 % വാറ്റ്. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 500 +5 % വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 8 - 2 - 2017 , 3 മണി. 


No. STW-44/2016-17 

| 5th January 2017. 
Sealed superscribed tenders are invited for the 
“ Supply of Lab Equipments” for the use in District Soil 
Testing Laboratory, Mananthavady , Wayanad under the 
scheme on Modernization of Government Lab 2016 - 17 . 

Estimated Cost - 1, 60,000. 
Cost of tender form : 

Original — 1,000 + 5 % VAT. 

Duplicate — \ 500 + 5 % VAT. 
Date and time upto which tender forms are sold — 
8 -2 -2017 , 3 p . m . 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും 9 - 2 - 2017, 3 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും--- 9 - 2 - 2017 , 
3 .30 മണി. 


നിരക്കുകൾ സ്ഥിരമായി നില നിൽക്കുന്ന തീയതി 
31- 3 - 2017 . 


Last date and time of receipt of tender — 9 - 2 - 2017 , 
- 3 p . m . 


നിരതദ്രവ്യം - പി. എ . സി .യുടെ 1 % ( 1,500 - ൽ കുറയാതെ ) 

(താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
പേരിൽ എടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് 
ഇന്ത്യയുടെ മാനന്തവാടി ശാഖയിൽ 
മാറാവുന്ന ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി വേണം 

നിരതദ്രവ്യം സമർപ്പിക്കാൻ) 
സുരക്ഷാനിക്ഷേപം - പി. എ . സി.യുടെ 5 % ( നിരതദ്രവ്യമായി 

സമർപ്പിച്ച തുക കൂടി ഉൾപ്പെടെ). 
സാധ ന ങ്ങൾ സപ്ലെചെയ്യേണ്ട സമയം -സപ്ല 

ഓർഡർ ലഭിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം. 
- ദർഘാസുകൾ അടക്കം ചെയ്ത മുദ്രവെച്ച കവറിനു 
പുറത്ത് ലബോറട്ടറി ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള 
ദർഘാസ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിതസമയം 
കഴിഞ്ഞു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു ന്നതല്ല. 


Date and time of opening of tender — 9 - 2 - 2017 , 
3 .30 p . m . 
E . M.D . - 1 % of the total cost or minimum 1, 500 

whichever is higher in the form of 
Demand Draft drawn in favour of 
the under signed payable at SBI, 

Mananthavady, Wayanad . 
Amount of Security — 5 % of the total value of the 

contract rounded to the nearest rupee . 


Date up to which rates remain same for acceptance 

- 31 -3- 2017. 
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201 
Tender form , special condition and further detail if 

- ടെൻഡർ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
any required can be had from the office of the 

സമയവും- 6 - 2 - 2017 , 11 മണി. 
undersigned during office hours on all working days . 
The price of tender forms will be received only by cash 

കവർ " എ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 6 - 2 - 2017, 
remittance , Demand Drafts or Money Orders. Cheques 

- 2 മണി. 
and Postage Stamps etc . will not be accepted . 

കവർ " ബി തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 6 - 2 - 2017, 
The submission of tender should be strictly in 

3 മണി. 
accordance with special condition and as per rules and 
regulation prescribed by the Government. 

നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള തീയതി 31- 3- 2017 . 
Along with the tender an agreement on stamp paper 

ടെൻഡർ ഫോറം ലഭിക്കേണ്ടുന്ന/ സമർപ്പിക്കേണ്ടുന്ന 
of 200 should be submitted. 

ഓഫീസറുടെഔദ്യോഗിക പേരും മേൽ വി ലാ സവും 
It is also informed by the undersigned that if incase " ചീഫ് ഡിസീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസർ, ചീഫ് ഡിസീസ് 
a firm desires to submit tender for any one item only , the 

ഇൻവെ സ്റ്റി ഗേ ഷൻ ഓഫീ സ്, പാലോ ട് , പച്ച പി . ഒ . , 
firm can quote the same. 

തിരുവനന്തപുരം- 695 562. 
In case the proposed date of opening the tender is 
a Government declared holiday, the opening will be 

ഒന്നാം കവറിൽ (കവർ എ - സാങ്കേതികം) താഴെ പറയുന്ന 
postponed to the next working day at the proposed time. 

സാധനങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
ANNEXURE : 1 - SCHEDULE OF MATERIALS 

- 1. പട്ടികപ്രകാരം നൽകാൻ തയ്യാറുള്ള ലാറ്ററൽ ഫ്ളോ സ്ട്രിപ് 
| 1. Quartz water double distillation unit - 1 No. All 

ഡിസ്പെൻസർ കെ സി ഫിക്കേ ഷനും അളവും 
parts made of quartz ( Quartz boiler and Quartz 

നിരക്ക് ഒഴിവാക്കി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കണം. നിർദ്ദിഷ്ട 
Condenser) — Vertical mounted - Auto Cut off 

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ ക്വാട്ട് ചെയ്യാ വൂ . 
device , Capacity 1 litre /hour. 

നിർമ്മാണം, ബാൻഡ്, മോഡൽ, കാറ്റലോഗ് നമ്പർ 
| 2 . Digital burette - 1 No. 

എന്നിവ കൃത്യമായും രേഖപ്പെടു ത്തി യി രി ക്ക ണം . 
ഉപകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച ലിറ്ററേച്ചർ, ലീഫ്ലെറ്റ്, 

കാറ്റലോഗ്, ബാഷർ എന്നിവ കൃത്യമായും ഉള്ളടക്കം 
District Soil Testing Laboratory, 

ചെയ്തിരിക്കണം. 
Wayanad , Mananthavady P . O ., 

| ( Sd.) 
Wayanad . Assistant Soil Chemist. 

ടെൻഡറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധാരണവും പ്രത്യേകവുമായ 
വാങ്ങൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിബന്ധനകളും പാലിച്ചു 

കൊള്ളാമെന്ന് ടെൻഡർ ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ/ സ്ഥാപനം 
Animal Husbandry Department 

രേഖാമൂലം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

- ഇന്ത്യ, കേരളം, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ 
ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് 

ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളോ 
[ നമ്പർ 09/ 2016 -17 ) 

ഏജൻസികളോഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ടെലിഫോൺ 
നമ്പർ ബി - 1723 / 2016. 

2017 ജനുവരി 10. 

നമ്പർ സഹിതമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം. 
-- 2016 - 17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പാലോട് ചീഫ് ഡിസീസ് 

4. ഉൽപ്പാദകരോ അംഗീകൃത വ്യാപാരികളോ മാത്രമേ 
ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലെ വിവിധ ലാബിലേക്കാവശ്യമുള്ള ലാറ്ററൽ 

നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്യാവൂ . യഥാർത്ഥ ഉൽപ്പാദകരു ടേ 
ഫ്ളോ സ്ട്രിപ് ഡിസ്പെൻസർ (1 എണ്ണം) നൽകുന്നതിന് ത ല്ലാത്ത ഉപക രണം ക്വാട്ട് ചെയ്യു ന്ന വർ ആരുടെ 
" ഇരട്ട കവർ സമ്പ്രദായത്തിൽ മുദ്രവച്ച മത്സരാധിഷ്ഠിത 

ഉപകരണമാണോ ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ 
ടെണ്ടറുകൾക്ഷണിക്കുന്നു . 

മേൽവിലാസവും മേക്കും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട 
അടങ്കൽ തുക - 1,50,000. 

താണ്. വിൽപ്പന ഏജന്റ് ആണ് നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന 

തെ ങ്കിൽ ഉൽപ്പാ ദ ക രു മാ യുള്ള നില വിലെ കരാർ 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില : 

സാക്ഷ്യ പ്രതം/ അംഗീകൃത വിൽപ്പന ഏജന്റ്, 
അസ്സൽ - 420. 

വിൽപ്പനാനന്തര സേവനം എന്നീ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും 
പകർപ്പ് - 210. 

ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
ടെൻഡർ ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 5. ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്ന രേഖകളെല്ലാം ഒരു ഗസറ്റഡ് 
സമയവും 4 - 2 - 2017, 5 മണി. 

ഓഫീസറോ നോട്ടറിയോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 
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രണ്ടാം കവർ ( കവർ ബി - സാമ്പത്തികം) - ൽ ചുവടെ ചേർത്തിരി 

[ No. 9/2016 -17) 
ക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 

| No. B -1723 / 2016 . 

10th January 2017. 
-- ഓരോ യൂണിറ്റിന്റേയും ഘടകങ്ങളുടേയും നിരക്കുകൾ 

പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ക്വാട്ട് ചെയ്തി രി ക്ക ണം . Competitive e - tenders are invited under " Two Cover 
അടിസ്ഥാന വില , നികുതി നിരക്ക്, നികുതിയടക്കം System ” for the supply one number of Lateral Flow Strip 
ആകെ ത്തുക എന്ന തരത്തിൽ വേണം നിരക്ക് Dispenser for the R & D Project for Developing Rapid 
രേഖപ്പെടുത്താൻ. വാറണ്ടി പിരീഡിന് ശേഷമുള്ള 

Diagnostic Kits for the year 2016 - 17 to Chief Disease 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി നിരക്കുകൂടി രേഖപ്പെടുത്തി 

Investigation Office, Palode . 
യിരിക്കണം. 

Approximate Cost — 1,50,000 . 
2. ഒപ്പിടാൻ ചുമ ത ല പ്പെട്ട യഥാർത്ഥ വ്യക്തി ഒപ്പിട്ട 

EMD1 %. 
അസ്സൽ ടെൻഡർ ഫോറം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം. 
200 നിര ക്കിലുള്ള കേരള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ 

Price of tender form : 
തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക കരാർ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം. 

Original - 400 + VAT @ 5 % = 420. 
ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന അടിസ്ഥാനവിലയുടെ 1 % ഏണസ്റ്റ് മണി 
ഡെപ്പോ സിറ്റായി നൽ കേ ണ്ട താ ണ് . ഈ തുക 

Duplicate - 200 + VAT @ 5 % = 210. 
" ചീഫ് ഡിസീസ് ഇൻവെ സ്റ്റി ഗേ ഷൻ ഓഫീസർ, 

Last date and time for sale of tender forms , 
ചീഫ് ഡിസീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ്, പാലോട്, 

- 4-2 -2017, 5 p. m . 
പച്ച പി . ഒ. എന്ന വിലാസത്തിൽ മാറത്തക്കവിധം 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി മാത്രം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 

Last date and time of submission of tenders 

6- 2- 2017, 11 a. m . 
മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ട് കവറുകളും യഥാവിധി സീൽ ചെയ്ത് 
മൂന്നാമതൊരു കവറിലിട്ട് പ്രസ്തുത കവറും സീൽ ചെയ്ത് 

Date and time for opening of Cover A - 6- 2-2017, 
വേണം സമർപ്പി ക്കു വാൻ. ചുവടെ കൊടുത്തിരി ക്കുന്ന 

2 p . m . 
( ക വർ - എ ) പ്രകാ രമുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും Date and time for opening of Cover B — 6 -2 -2017 , 
പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ടാം കവർ ( കവർ- ബി ) തുറന്ന് 3 p . m . 
പരിശോധിക്കു ക യു ള്ളു . തുറക്കാത്ത രണ്ടാം കവറു കൾ 

Date upto which the rates are to be firm for 
( കവർ- ബി ) അവ നൽകിയവർക്ക് വാങ്ങൽ നടപടികളുടെ 

acceptance — 31-3 -2017 . 
പൂർത്തീ ക രണത്തിനു ശേഷം മടക്കി നൽകു ന്ന താ ണ് . 
അവ കൈപ്പറ്റുമ്പോൾ ടെൻഡർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ രസീത് Designation and Address of the Officer from whom 
നൽകേണ്ടതാണ്. നൽകേണ്ട ഉപകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച the tender forms are to be obtained and to whom the 
വിവരങ്ങളും ടെൻഡർ ഫോമിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും tenders are to be submitted — The Chief Disease 

കേരള സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റായ Invesigation Officer, Chief Disease Investigation Office , 
www. kerala . gov. in - ലും കേരള സംസ്ഥാന മൃഗസംരക്ഷണ 

Pacha P . O ., Palode , Thiruvananthapuram -695 562. 
വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റായ www.ahd.kerala.gov.in - ലും 

SPECIFICATIONS 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ടെൻഡർ ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നു 

ള്ള വർ ടെൻഡർ ഫോമിന്റെ വിലയും വാറ്റ് നികുതിയും • Uniform dispensing of reagents and total recovery 
ത പാൽ ചാർജ്ജുമടക്കം 500 മണിയോർഡർ ആയി 

of unused reagents. 
ചീഫ് ഡിസീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസർ, ചീഫ് ഡിസീസ് 

• Number of printing heads - 2 and two lines 
ഇൻവെ സ്റ്റി ഗേ ഷൻ ഓഫീ സ് , പാലോ ട് , പച്ച പി . ഒ ., 

( control & test) can be printed simultaneously. 
തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് മുതലായവ 

Minimum working volume should not be more than 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ടെൻഡർ ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കണ 

100 microliter and no limit for maximum volume. 
മെന്നുള്ളവർക്ക് എല്ലാ പ്രവൃത്തിദിവസവും രാവിലെ 10 മണി 
മുതൽ വൈകിട്ട് 4 മണിവരെ ചീഫ് ഡിസീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ 

Provision for controlled variable speed dispensing 
ഓഫീസർ, ചീഫ് ഡിസീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ്, 

of reagents should be there . 
പാലോട്, പച്ച പി. ഒ., ഓഫീസിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

• Auto reverse facility makes operation automatic. 
നിശ്ചിത തീയതിക്കു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ടെൻഡറുകൾ ഒരു 
കാര ണ വ ശാലും സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ടെൻ ഡ റു കൾ • Print length should not be less than 30cm. 
ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള കവറി നു പു റത്ത് " ടെൻഡർ നമ്പർ 

• Warranty : 3 years . 
9/ 2016 - 17 ലാറ്ററൽ ഫ്ളോ സിപ് ഡിസ്പെൻസർ എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 

• Free Installation & Training. 
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Cover A — ( Technical Cover ) Enclosures : 

• All offers should be fresh and ready stocks with 
The tenderer has to be submit : 

original specification make date of manufacturing , 

date of expiry , etc . The rate quoted should be firm 
1. The list of items intended to be quoted by the 

upto 31-3 -2017. 
firm /authorized dealer/agent compared with each of 

Full payment will be made by the institute only after 
the specification and requirement attached with this 

the receipt of items unit (s ) in good condition . 
tender document without rates. The Lateral flow 

No advance payments will be made . 
strip dispenser should be in strict accordance 

The firm registered with Stores Purchase 
with our specification. The make , brand etc . must 

Department, Kerala , Small Industries within the 
be clearly shown . 

State and small scale industries sponsored by 
2 . Relevant brochure of the Lateral flow strip 

NSSIC , New Delhi, should produce attested copy 
dispenser should accompany the documents. 

of current registration certificates along with their 
3. A specification compliance report on all the general 

tender for exemption of Earnest Money Deposit. 
and special conditions that are described in the 

The Security Deposit furnished by the firms will 
tender for the purchase of Lateral flow strip 

be released only after satisfactory completion of 

the contract . 
dispenser. 

• The undersigned reserves the right to delete any 
4. CE or UL Certification for the product. 

special conditions concerned with this or to 
5. User list for the Lateral flow strip dispenser in 

cancel the tender without assigning any reason 
Thiruvananthapuram with the contact numbers of 

thereof. 
the users . 

The only jurisdiction for any dispute regarding 
6 . Lateral flow strip dispenser should be quoted by 

the purchase will be at Thiruvananthapuram . 
the manufacturer or their authorized dealer. Firms • The undersigned has the right to cancel the tender 
who are not original manufacturers should submit 

or reject any bid without specifying any reason 
valid authorized dealership certificate and selling 

for doing so . 
agents must submit attested photocopy of their 
existing current agreement certificate with 

Chief Disease Investigation 
manufacturers/ authorized dealers for supply and 

Office, Pacha P. O ., Palode, 

(Sd.) 
after sale service of the item . 

Thiruvananthapuram . Chief Disease Investigation Officer. 
Cover — B ( Financial Cover ) Enclosures : 
1. Total amount for the Lateral flow strip dispenser 

Collegiate Education Department 
inclusive of all taxes should be quoted in Indian 
Curency (Rupees). Basic price, rate of tax and 

- ദർഘാസ് പരസ്യം 
total amount inclusive of all taxes for the Lateral 

MMID 291/ 2652 /2016 . 

2017 Mojol 4 . 
flow strip dispenser in Rupees should be quoted . 

- ചവറ ബേബി ജോൺ മെമ്മോറി യൽ ഗവൺമെന്റ് 
2 . 3 years warranty date must be for the Lateral flow 

കോളേജിലെ സെമിനാർ ഹാളിന്റെയും കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിന്റെയും 
strip dispenser from the date of supply . 

ഉപയോഗത്തിലേക്കായി 2016 - 17 കാലയളവിലെ പന്ത്രണ്ടാം 
3. Original tender form duly signed by the authorized പദ്ധതി കാലയളവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കോളേജ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് 
signatory . 

അസിസ്റ്റന്റ് സ് എന്ന സ്കീമിൽ യു . ജി . സി . അനുവദിച്ച തുക 

Q108 mlmjo 2 , 20, 100 - M 1908 smloumo 010omo 
4. Preliminary Agreement in Kerala Stamp Paper 

ചെയ്യുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ള ഏജൻസികൾ, റേറ്റ് കോൺടാക്ട് 
worth Rs. 200 . 

ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
Cover A and B will be opened as per the schedule 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
given below . Cover B of those tenderers who satisfy the 

വാങ്ങുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന എയർ കണ്ടീഷണറുകളുടെ 
conditions for Cover A will only be opened . Tender 

വിശദ വിവരവും ലിസ്റ്റും ദർഘാസ് ഫോറവും കോളേജ് 
document fees and Earnest Money Deposit are to be paid 

6700lmlodmlmo . 500 oderQBX GMOIš esloomom . 
online . The tenderers should produce the original 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി വേണ്ടവർ 300 കൂടി അധികം നൽകേ 
documents for verification if demanded . 

mom . CD00mlong onloos 4 % 1920 Boolong 1% 
SPECIAL TENDER CONDITIONS 

സെസ്സും കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വിശദ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ 

ലിസ്റ്റും ഫോറവും തപാൽവഴി വാങ്ങുവാനുദ്ദേശിക്കുന്നവർ 
• The rates quoted in Indian currency should be 

എം . ഒ . ആയി ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയും അപേക്ഷ 
FOR destination with the freight prepaid in full. 

GOIOSO , 

0 55 -omg 01708 gyomi 10124 30 X 15 omgi 
The item should be delivered at CDIO , Palode. മീറ്റർ വലി പ്പമുള്ള കവർ കൂടി അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് 
Despatch rates mentioned by the firms are not ( 290. 63 . Bolşeno M MA NAOl892m me ). 
acceptable and such offers will be summarily യാതൊരു കാരണവശാലും ടി തുക മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 
rejected . 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 
[ നമ്പർ 4/ 2016 ( പി )] 


എല്ലാ ദർഘാസിനൊപ്പവും ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 6 -ാം 
പുറത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള ഒരു സമ്മത പത്രം 
- 200 വിലയുള്ളമുദ്രപത്രത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് നൽകേണ്ട 
താണ്. എത്ര രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ നൽകുവാൻ ഉദ്ദേശി 
ക്കു ന്നുവോ പസ്തുത തുകയുടെ 1 % ( 50 - ന്റെ 
ഗുണിതങ്ങൾ) നിരതദ്രവ്യമായി കെട്ടിവെയ്ക്കണം. 


ദർഘാസ് അടങ്ങിയ കവറുകൾ മുദ്ര വച്ച് " Tender for 
the supply of Air Conditioners to Seminar Hall and 
Computer Lab of BJM Govt. College, Chavara എന്ന് 
മുകളിൽ എഴുതി 4 - 2 - 2017 ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് മുൻപായി 
ഓഫീസിൽ ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം നേരിട്ടോ തപാൽ മാർഗ്ഗമോ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 4 മണിക്ക് 
ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതും അനന്തര നടപടികൾ സ്വീകരി 
ക്കുന്നതുമായിരിക്കും. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗ ണിക്കു ന്ന ത ല്ല . ഏതൊരു ദർഘാസും പ്രത്യേകിച്ച് 
കാരണം പറയാത്ര നിര സി ക്കാനുള്ള അധികാരം 
പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ കോളേജാഫീസിൽ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 
No. A1- 2652/2016. 

4th January 2017 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
and installation of Airconditioner for 2 , 20 , 100 for the 
use of College Seminar Hall and Computer Lab to B .J.M . 
Government College, Chavara during the year 2016 - 17 . 

The tender forms, List of Airconditioners to be 
supplied can be had from the College office on payment 
of 500 for original and 300 for duplicate. 4 % VAT 
and 1 % Cess also may be remitted additionally. Those 
who wish to get tender forms by registered post , should 
forward a self addressed envelope 30 x 15cm in size and 
stamped for 55 along with the request and cost of 
tender forms by Money Order (no other mode of payment 
is acceptable ). The cost of tender form is not refundable 
in any circumstances and the tender forms are not 
transferable. 

The tenderers should execute an agreement in Kerala 
Stamp Paper worth - 200 (vide Page No . 6 of the tender 
form ). The Earnest Money Deposit required is 1 % of the 
total cost of the materials quoted in the tenders and 
should be remitted by Demand Draft or fixed deposit . 

The cover containing tenders should be superscribed 
as “ Tender for the supply of Air Conditioners ” and 
should be addressed to the Principal, B .J. M . Government 
College , Chavara , Kollam, Pin - 691 583 . The sale of tender 
form will be closed at 2 p .m . on 4 - 2 - 2017 . The last date 
and time for receipt of tender is at 3 p .m . on 4 - 2 - 2017 
and will be opened at 4 p . m . on the same day in the 
presence of the tenderers or their authorized 
representatives . Late tenders will not be accepted . The 
principal reserves the right to reject any or all the tenders 
without assigning any reason thereof. 

Further details can be had from the College office on 
all working days. 


നമ്പർ എ1/ 858 / 2016 ( പി ). 

2017 ജനുവരി 6. 
-- തിരൂർ ടി . എം . ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലേക്ക് 2016 -17 
സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സി . ഐ . യു . പി . ശീർഷകത്തിൽ 

2, 00,000- ന് ഇതോടൊപ്പമുള്ള ലിസ്റ്റിൽ പറയുന്ന പ്രകാരമുള്ള 
വാട്ടർ ടാങ്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും ആയത് സ്ഥാപിക്കുന്ന 
തിനും തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാ സു കൾ അടക്കംചെയ്ത ക വ റിനുമുക ളിൽ 
""ദർഘാസ് നോട്ടീസ് നമ്പർ 4/ 2016 - 17 ( പി ) സി. ഐ . യു . പി . 
പദ്ധതിയിൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും സ്ഥാപിക്കു 
ന്നതിനുമുള്ള ദർഘാസുകൾ എന്നെഴുതി പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ടി . എം . ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, തിരൂർ, വാക്കാട് പി . ഒ., 
മലപ്പുറം ജില്ല , കേരളം, പിൻ-676 502 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി 12 - 2 - 2017, 2 മണിവരെ ആകുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
അന്നേദിവസം ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ള 
ദർഘാസുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 12- 2- 2017 , 12 മണിക്ക് 
അവസാനിക്കുന്നതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്നതും അപൂർണ്ണവുമായ 
ടെണ്ടറുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിന് ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യായ 420 (400 + 20 VAT ) അടയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാരണവശാലും 
മടക്കി നൽകു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റൽ ഓർഡറുകൾ, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ 
എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതോ ദർഘാസുകൾ വി . പി . പി . യായി 
അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതോ അല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ 
ലഭിക്കുന്നതിന് ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയും തപാൽ 
ചാർജ്ജും ഉൾപ്പെടെ 47 0 മണി ഓർഡർ അയച്ചു 
തരേണ്ടതാണ്. 

പൂരിപ്പിച്ചതും ഒപ്പിട്ടതുമായ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
കൂടെ നിരതദ്രവ്യമായി ആകെതുകയുടെ ഒരു ശതമാനം 
തുകയ്ക്ക് ( മിനിമം - 1,500) പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ തിരൂർ 
എസ്. ബി . ഐ . ബ്രാഞ്ചിൽ മാറാവുന്ന തരത്തിൽ ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യത്തിന് പലിശ 
നൽകുന്നതല്ല . ഓരോ ഉപകരണത്തിന്റെയും വില , വാറ്റ്, മറ്റു 
ചെല വു കൾ എന്നിവ പ്രത്യേകം കാണിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
- വിതരണ ഉത്തരവു കിട്ടി ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഉപകരണ 
ങ്ങൾ സ്വന്തം ചെലവിൽ കോളേജിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 
വില നിലവാരത്തിന് 31- 3 - 2017 വരെ പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരി 
ക്കുന്നതാണ്. 

-- ഓരോ ടെണ്ടറിന്റെ കൂടെയും - 200 വിലയുള്ള കേരള 
മുദ്രപത ത്തിൽ കരാർ എഴുതി സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
നിരതദ്രവ്യം അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉത്തരവിന്റെ ശരിപ്പകർപ്പ് ദർഘാസിന്റെ കൂടെ 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ 
ദർഘാസ് നടപടികൾ റദ്ദാക്കുന്നതിനോ നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിനോ 
ഉള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ആളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
ഓഫീസിലെ പണമിടപാട് സമയം രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 
2 മണിവരെയാകു ന്നു . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആഫീസ് 
പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ നേരിട്ട് അന്വേ ഷി ച്ചാൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


B . J.M . Government College , 
Chavara . 


( Sd.) 
Principal. 
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[No. 4 /2016 - 17 (P ) ] 


LIST OF ITEMS 


Items 


Specification 


Quantity 


No. 


1 Water tank 


3 


2 Water tank 


1500 Ltr. Tripple layer 
(White Colour ) with ISI 
mark 
1000 Ltr. Triple layer 
(White Colour) with ISI 
mark 
2 HP, with ISI mark 


2 


3 Submersible motor 

and installation of 

motor 
4 Installation of water 

tank in amenity centre 
and main block 


Plumbing for connecting 30 
new building and old 
building Plumbing for 
drinking water main 
building, old building 
and amenity centre 
(10 spots , 6 in main 
building , three in old 
building and one in 
Girls s amenity centre ) 
with sink and proper 
drainage , all materials 
used should be high 
quality and should be 
with ISI mark . 
Water filter system 1 


5 Water filter system 


No. A1- 858 /2016 (P ). 

6th January 2017 
Sealed competitive tenders are invited for the 
Installation and supply of plastic water tank to T. M . 
Govt. College , Tirur for a total cost of 2,00 ,000 under 
the scheme of CIUP (Plan ) 2016 - 17 . 

The Envelope containing the tender should be 
superscribed as “ Tender No. 4 /2016 - 17 (P ) installtion and 
supply of plastic water tank under the Scheme of CIUP 
( Plan ) 2016 - 17 ” and addressed to “ The Principal, 
T. M . Govt. College, Tirur, Vakkad P. O ., Malappuram Dist., 
Kerala, Pin -676 502.” The last date and time for receipt of 
filled tender is at 2 p .m . on 12 - 2 - 2017 . The tenders will be 
opened at 3 p . m . on the same day in the presence of 
such tenderers or their authorized representative who may 
be present at that time. Sale of tender form will be closed 
on 12 - 2 - 2017 at 12 Noon . Late tenders will not be 
accepted at any account. 

Intending tenderers may make an application to the 
Principal to obtain the requisite tender form , in which 
tenders should be submitted . The original tender form 
duly filled and signed only will be accepted . Application 
for the tender form should be accompanied by a cash 
remittance of 420 (400 + 20 VAT ) which is price fixed for 
a tender form and which is not transferable . Cheques, 
Postal orders and Postal stamps will not be accepted 
towards the cost of tender from and the tender form will 
not be sent by V .P. P. Those who requires tender form by 
registered post should sent the cost of tender form 470 
including postal charges for registered post by money 
order. Every tender should be accompanied by an 
agreement in Kerala Stamp paper worth 200 . The articles 
should be supplied within one month on the receipt of 
the purchase order to the College at your own expenses . 

The period of firmness of rate quoted will be up to 
31- 3- 2017 . Rates, VAT and conditions of supply of articles 
should clearly be stated separately in respect of 
each item . 

The tenders should be accompanied by an EMD of 
1 % (Minimum 1,500 ) of the total cost in the form of 
Demand Drafts drawn in favour of The Principal, 
T.M . Govt. College, Tirur payable at SBI, Tirur Branch 
only . Tenders without sufficient EMD are liable to be 
rejected . EMD will not carry any interest . The firm who 
are exempted from furnishing EMD should be enclosed 
the attested copy of exemption orders . More details can 
be had from the College office during working days. 

The undersigned will have the right to cancel or 
extend the tender formalities at any time without further 
notice . 


T. M . Government College , 
Tirur, Malappuram . 


(Sd .) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


MMID 792 - 1798 / 2016 . 

2017 ZMUI 4. 
കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് 
Choczuloel zond omš 2016 - 17 ( DOGWOMCN41 63318 
എഡ്യൂസാറ്റ് ക്ലാസംസ്) ഉപയോഗിച്ച് കോളേജിലെ സെമിനാർ 
ഹാളിൽ വിവിധ ഇലക്ടിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളും, 
ഫർണിച്ചറുകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും, സ്ഥാപിക്കുന്ന 
തിനുമായി മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
COSMOS OD 4, 30 ,000 (moene D400 22301m50100 
Onl DOL00). 


കമ 
നമ്പർ 


ഇനം 


എണ്ണം 


പെഡസ്റ്റൽ ഫാൻ 
ലാപ്ടോപ് 
2008.ml. W . Ol12858 
വാൾമൗണ്ടഡ് പ്രാജക്ടർ സ്ക്രീൻ 
ആംപ്ലിഫയർ വിത്ത് മൈക്ക് ആന്റ് മൈക്ക് 1 
സ്റ്റാന്റ് 
കോഡ്ലെസ് മൈക്ക് വിത്ത് റിസീവർ 
30 QUŠmŬM ood 
ഒന്നര ടൺ ഫൈവ്സ്റ്റാർ, എ . സി. 
600MÓ QUOD (BOOW, 2000 D103101 ) 50 
വിൻഡോ കർട്ടനുകൾ വിതരണവും, 
ഫിറ്റിങ്ങും 


9 
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[PART III 


SI. No. 


Items 


Qty . (Nos.) 


- ദർഘാസുകൾ അ യ യ് ക്കൂ ന്ന ക വ റിനു മുകളിൽ 
2016 - 17 വർഷത്തേക്ക് കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് 
ആന്റ് സയൻസ് കോ ളേ ജിലെ പ്ലാൻഫണ്ട് 2016 - 17 
( മോ ഡേ ണ സേ ഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂ സാറ്റ് ക്ലാസം സ് 
ഉപയോഗിച്ച് കോളേജിലെ സെമിനാർ ഹാളിൽ വിവിധ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ 
എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും, സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള 
ദർഘാസ് എന്ന്ആലേഖനം ചെയ്യേണ്ടതും, പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ 
പേരിൽ അയക്കേണ്ടതുമാകുന്നു . ദർഘാസുകൾ 2 -2 - 2017 - ന് 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതും, അന്നേ 
ദിവസം രണ്ടു മണിക്ക് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 


Supply of pedestal fan 
Supply of Laptop 
Supply and installation of LCD 
Projector 
Supply and installation of wall 
mounted projector Screen 
Supply of amplifier with mike and 
mike stand 
Supply of codeless mike with receiver 
Supply and installation of speakers 
(30 watts ) each 
Supply and installation of 1.5 AC with 
5 star 
Supply of armed fiber chairs of high 
quality 
Supply and fitting of window curtain 
(vertical blinds ) 


1 
4 


3 


50 


10 


8 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 2 - 2- 2017 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 11 മണിവരെ 
കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില നികുതിയുൾപ്പെടെ 945 - ( തൊള്ളായിരത്തി 
നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ മാത്രം) ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പിയുടെ 
വില നികുതിയുൾപ്പെടെ 525 -ം (അഞ്ഞൂറ്റിയിരുപത്തിയഞ്ച് 
രൂപ മാത്രം) ആണ്. തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയും, നികുതിയും, രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ 
ലഭി ക്കു ന്ന തി നു വേണ്ട തപാൽ ചാർജ്ജും അട ക്ക മുള്ള 
തുകയ്ക്ക് ( 995 ) മണിയോർഡർ അയയക്കേണ്ട താ ണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
വിതരണം ചെയ്യേണ്ട സാധനസാമഗ്രികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം - 200 - ന്റെ ( ഇരുനൂറു രൂപ 
മാത്രം) കേരള സർക്കാരിന്റെ മുദ്രപ്രതത്തിൽ ഉടമ്പടിയും 
- 4,300 - ന്റെ ( അ ട ങ്കൽ തുകയുടെ 1 %) നിരതദ്രവ്യവും 
നൽകേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുശേഷം കിട്ടുന്നതും 
നിരതദ്രവ്യം കൂടെയില്ലാത്തതും, മുദ്രപത്രത്തിൽ ഉടമ്പടി 
സമർപ്പിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടവർ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ കൂടി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നികുതിയുൾപ്പെടെയുള്ള വിലയാണ് 
ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. തക്കതായ കാരണംകൂടാതെ 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കാനുള്ള അവകാശം പ്രിൻസിപ്പലിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


The envelops should be superscribed as Tender for 
the Supply and installation of various electrical, electronic 
equipments and furniture for the modernization of seminar 
hall of Government Arts and Science College , 
Kozhikode - 18 and addressed to the undersigned . 

Last date for the receipt of the tender is 2 -2 - 2017 on 
12 noon and will be opened on the same day on 
2 p . m . Tenderers should submit their tenders in the 
prescribed form which can be had from the undersigned 
on Cash payment or Money Order of ` 945 (Rupees Nine 
hundred and forty five only ) (inclusive of all taxes) for 
original tender form and 525 (Rupees five hundred and 
twenty five only) for the duplicate. The tender forms are 
not transferable . The detailed specification will be 
available with the tender form . Those who have required 
tender form by Registerd Post, send 995 (Rupees Nine 
hundred and Ninety five only ) (Cost of tender form , VAT 
and Registered Postal Charges ). 

An agreement in the prescribed form in Kerala 
Government Stamp Paper Worth | 200 should be executed 
along with the tender, accompanied with an 
E . M. D . of 4,300 in the form of Demand Draft in the 
name of the undersigned from any Nationalized Bank . 


No. A2 -1798/2016. 


4th January 2017. 


Sealed tenders are invited for the supply and 
installation of various electrical, electronic equipments and 
furniture for the modernization of seminar hall of Govt. 
Arts and Science College, Kozhikode- 18 for estimated cost 
of 4 ,30 ,000 (Rupees Four Lakhs Thirty thousand only) 
under Plan fund 2016 - 17 Modernisation of Edusat class 


- Sale of tender form will be closed at 11 a. m . on 
2- 2 -2017. Tenders without having accompanied by the DD 
and the agreement in the Stamp Paper will not be 
accepted on any account. 

The Principal reserves the right to reject any or all 
tenders without any reason thereof. 
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- ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം - 200- ന്റെ ( ഇരുനൂറു രൂപ 
നമ്പർ എ2-1266/ 2016. 

- 2017 ജനുവരി 5. - 

- മാത്രം) കേരള സർക്കാരിന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഉടമ്പടിയും 

1,500 - ന്റെ ( അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 % ) നിര ത ദ വ്യവും 
കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് 

നൽകേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുശേഷം കിട്ടുന്നതും 
കോളേജിലെ പ്ലാൻ ഫണ്ട്2016 - 17 (അക്രഡിറ്റേഷൻ ഓഫ് 

നിരതദ്രവ്യം കൂടെയില്ലാത്തതും, മുദ്രപത്രത്തിൽ ഉടമ്പടി 
കോളേജസ് വിത്ത് നാക്) ഉപയോഗിച്ച് കോളേജിലെ ജനറൽ 

സമർപ്പിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ലൈബ്രറിയിൽ വിവിധ ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് 

നിരതദ്രവ്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടവർ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ കൂടി 
ഉപകരണങ്ങളും ഫർണിച്ചറുകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നികുതിയുൾപ്പെടെയുള്ള വിലയാണ് 
സ്ഥാപി ക്കു ന്ന തി നു മാ യി മുദവെച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 

ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. തക്കതായ കാരണം കൂടാതെ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കാനുള്ള അവകാശം പിൻസിപ്പാളിൽ 
അടങ്കൽ തുക - 1,50,000. 

നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
| കമ 

No. A2-1266 /2016 . 

5th January 2017. 
ഇനം 

എണ്ണം 
നമ്പർ 

Sealed tenders are invited for the supply and 
വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ( ആർ. ഒ., യുവി, യുഎഫ്) 1 

installation of various electrical, electronic equipments and 

furniture for the General Library of Govt. Arts and 
സി. സി. ടി. വി . ക്യാമറ - സിംഗിൽ ബുള്ളറ്റ് 1 

Science College, Kozhikode - 18 for estimated cost of 
ഓൺലൈൻ യു . പി .എസ്. 3 കെ . വി. വിത്ത് 1 - 1,50,000 (Rupees One Lakh Fifty thousand only) under 
100 എ . എച്ച്. ബാറ്ററി 

Plan fund 2016 -17 Accreditation of Colleges with NAAC . 
ഇൻവർട്ടർ 800 വി . എ . 150 എ . എച്ച്. 
ബാറ്ററി വിത്ത് വയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ 

Sl. No. Item 

Qty . (Nos.) 
ബാർകോഡ് റീഡർ 

Water Purifier (RO , UV, UF) 
സെൻബോർഡ്, യൂസിങ് മെറ്റീരിയൽ 

CCTV Camera — Single Bullet 
ബോർഡ് ആന്റ് സ്റ്റിക്കർ 

Online UPS 3 KV with 100 AH Battery 1 
സൈൻബോർഡ്, യൂസിങ് മെറ്റീരിയൽ ഫോം 50 

Inverter 800VA 150AH Battery with 1 
ഷീറ്റ് സ്റ്റിക്കർ 

wiring Installation 
ഫൈബർ ഫ്ളവർ പോട്ട് 

Barcode Reader 
സജ്ജഷൻ ബോക്സ്, യൂസിങ് പി. എൽ. പി. 1 

Sign Board using material Board & 2 
വുഡ് ചിപ് ബോർഡ് 

Sticker 
ലൈബറി എ .എൽ. പി. നെയിം ബോർഡ് 1 

Sign Board using material foam sheet 50 
കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയറുകൾ ( വിശദമായ 

Sticker 
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ടെണ്ടർ ഫോമിനൊപ്പം 

Fiber Flower pot 

- 5 
ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.) 

Suggestion box using PLP wood 
ദർ ഘാസുകൾ അയ യ് ക്കു ന്ന ക വ റിനു മുക ളിൽ 

chip board 
2016 - 17 വർഷത്തേക്ക് കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് 

Library ACP Name Board 
ആന്റ് സയൻസ് കോളേജിലെ ജനറൽ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് 

Computer chairs (Detailed specification 7 
വിവിധ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആന്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളും 

will be available with tender form ) 
ഫർണിച്ചറുകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് 
ആലേഖനം ചെയ്യേ ണ്ട തും , പിൻ സി എ ലിന്റെ പേരിൽ 

The envelops should be superscribed as Tender for 
അയയ്ക്കേണ്ടതുമാകുന്നു . ദർഘാസുകൾ 3-2- 2017- ന് ഉച്ചയ്ക്ക് the supply and installation of various electrical, electronic 
12 മണി വരെ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതും, അന്നേദിവസം രണ്ടു equipments and furniture for the modernization of General 
മണിക്ക് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ/ അംഗീകൃത പ്രതിനിധി Library of Government Arts and Science College , 
കളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 

| Kozhikode - 18 and addressed to the undersigned . 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 2017 ഫെബ്രുവരി 3- ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 

Last date for the receipt of the tender is on 3 -2 -2017 
11 മണിവരെ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. at 12 noon and will be opened on the same day at 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില നികുതിയുൾപ്പെടെ - 420 2 p . m . Tenderer should submit their tenders in the 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പിയുടെ വില നികുതിയുൾപ്പെടെ 210 -ം ആണ്. prescribed form which can be had from the undersigned 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയും, on cash payment or Money Order of 420 (inclusive of 
നികുതിയും, രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി all taxes ) for original tender form and " 210 for the 
ത പാൽ ചാർജ്ജും അട ക്ക മുള്ള തുകയ് ക്ക് ( 470 ) duplicate . The tender forms are not transferable . The 
മണിയോർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ detailed specification will be available with the tender 

കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. വിതരണം ചെയ്യേണ്ട form . Those who have required tender form by Registerd 
സാധനസാമഗ്രികളുടെ വിശദവിവരങ്ങളും സെപസിഫിക്കേഷനും Post , send 470 (Cost of tender form , VAT and 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

Registered Postal Charges). 
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KERALA GAZETTE 


[PART III 


An agreement in the prescribed form in Kerala 
Government Stamp Paper worth - 200 should be executed 
along with the tender , accompanied with an 
E . M . D . of 1 ,500 in the form of Demand Draft in the 
name of the undersigned from any Nationalized Bank . 

Sale of tender form will be closed at 11 a.m . on 
3 - 2 -2017 . Tenders without having accompanied by the DD 
and the agreement in the Stamp Paper will not be 
accepted on any account. 

The Principal reserves the right to reject any or all 
tenders without any reason thereof. 


ചെയ്യേ ണ്ട താ ണ് . നി ര ത ദ വ്യം അടക്കം ചെയ്യാത്ത 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കേരള സർക്കാർ സ്റ്റോർ 
പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് മുഖേന രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 
നിരതദ്രവ്യം സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 
സ്ഥാപ ന ങ്ങൾ മതിയായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നപക്ഷം 
നിരതദ്രവ്യം ഒടുക്കേണ്ടതില്ല . 

- യാതൊരു കാരണവും ബോധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ദർഘാസ് 
തീയതി ദീർഘിപ്പിക്കുവാനോ റദ്ദാക്കുവാനോ ഉള്ള അധികാരം 
താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Government Arts & 
Science College, 

( Sd .) 
Kozhikode. 

Principal. 
ദർഘാസ് പരസ്യം 
- [ നമ്പർ 05/ പ്ലാൻ 2016 - 17 സി. ഡി . സി.) 
നമ്പർ എ3- 1570 / 2016. 

2017 ജനുവരി 7, 
- കാസറഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ ഓഫീസിലേക്ക് 
2016 - 17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് “ കോളേജ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് - 
ഫണ്ട്( പ്ലാൻ) എന്ന ശീർഷകത്തിൽ - 1,70,000 - ന്റെ 5 KVA 
ഓൺലൈൻ UPS -ം അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിനുള്ളമുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു പുറത്ത് "" കോളേജ് 

ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഫണ്ട്- 5 KVA ഓൺലൈൻ UPS വിതരണം 
( പ്ലാൻ) 2016 - 17 എന്നെഴുതി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
കോളേജ്, കാസറഗോഡ്, പി . ഒ. വിദ്യാനഗർ, പിൻ - 671 123 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 25 - 1- 2017 മുതൽ 
ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 9 - 2 - 2017, 1 മണിയാണ്. 
വൈകി എത്തുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 2 മണിക്ക് 
അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള ദർഘാസുകാരുടെയോ ദർഘാസുകാർ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ 
പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, കാസറഗോഡ്, 
പി . ഒ . വിദ്യാ ന ഗർ, പിൻ - 671 123 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അപേക്ഷിക്കേ ണ്ട താ ണ് . അപേക്ഷയോടൊപ്പം ദർഘാസ് 

ഫോറ ത്തിന്റെ വില വില്പന നികു തി യ ടക്കം 525 
(ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 500 + വാറ്റ് 5 % ) പണമായി 
ഒടു ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല . 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില്പന 9 - 2 - 2017 ഉച്ചയ്ക്ക് 
12 മണിക്ക് അവസാനിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറം രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ലഭിക്കാൻ - 575 ( ദർഘാസ് 
ഫോറ ത്തിന്റെ വില 525 + തപാൽ ചാർജ്ജ് ( 50 ) 
മണിയോർഡറായി അയക്കേണ്ടതാണ്. തപാൽവഴി ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷ 6 - 2 - 2017 , 1 മണിവരെ മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് 
സംബ ന്ധിച്ച നി രി ക്കു കളും നിബ ന്ധ നകളും വിതരണം 
ചെയ്യു വാ ന ടു ക്കു ന്ന പര മാ വധി കാലാ വധി എന്നിവ 
വ്യക്തമായി പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. നിരക്കുകൾക്ക് 31- 3 - 2017 
വരെ സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദർഘാസിന്റെ കൂടെ - 200 - ന്റെ 
കേരള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിലുള്ള സമ്മതപത്രവും നിരതദ്രവ്യമായി 
മൊത്തം വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം നിരക്കിൽ വരുന്ന തുകയ്ക്ക് 
പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, കാസറഗോഡ്, 
വിദ്യാ ന ഗർ പി . ഒ. എന്ന പേരിൽ ഡി . ഡി . - യും അടക്കം 


( No. 05/ Plan 2016 -17/ C .D . C.) 
No. A3/ 1570 /2016 . 

7th January 2017. 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of “ 5KVA Online UPS with tubular 100 AH Batteries 
10 Nos., 2 .5 hours backup ” for an amount of 1 ,70, 000 to 
the office of Government College, Kasaragod under College 
development fund . 

The tender should be superscribed “ Tender for the 
supply 5KVA online UPS with tubular 100Ah batteries 
10 Nos., 2 . 5 hours backup ” under College Development 
Fund and addressed to the Principal, Government College, 
Kasaragod, Vidyanagar P. 0 ., Kasaragod- 671 123 . 

The sale of the tender form will be start on 
25 - 1 -2017 , tender will be opened at 2 p . m . on 9 - 2 -2017 in 
the presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted on any account. 

The application for tender form should be 
accompanied by a cash remittance of 525 being the 
cost of tender form including VAT ( cost of tender form 

500 + VAT @ 5 % ). Tender forms are not transferable. Sale 
of tender form will be closed at 12 noon on 9 - 2 - 2017 , 
the last date and time for receive the tender will be at 
1 p . m . on the same day. 

- Cheques, D . D . or the Postal Orders etc . will not be 
accepted towards the cost of tender form . Those who 
require the tender form by post, should send an amount of 
- 575 ( 50 Postal charge ) by Money Order. Application for 
tender form , to be sent by post, will be entertained only 
upto 6 - 2 -2017, 

- Rates and conditions for the supply of "5KVA , 
Online UPS with tubular 100AH batteries 10 Nos. , 
2 .5 hours backup ” maximum period required for the 
delivery of articles should clearly be mentioned . The rates 
should remain stable till 31 -3- 2017 . 

Every tender should be accompanied by an agreement 
( Appendix X of SPM ) in Kerala Stamp Paper worth 200 
and an E . M . D . of 1 % of the quoted value in the form of 
D . D . in favour of the Principal, Government College, 
Kasaragod. 

- Tender without E . M. D . will be rejected , but will be 
entertained from the firms which are exempted from 
furnishing E .M . D . on production of clear documentary 
evidence . 

The undersigned reserves the right to extend , cancel 
or reject the tenders without assigning any reason thereof. 


Government College , 
Kasaragod . 


| (Sd.) 
Principal. 


408 


31st Jan . 2017 ] 


209 


STORES PURCHASE 
Fire and Rescue Services Department 

e - TENDER NOTICE 


Notice inviting e - Tender for the Fabrication of 25 Nos . of 

Mini Water Tenders 


No . 16169 / 2016 . 

31st December 2016 . 
e - Tenders in two cover system are invited from competent manufacturers /Fabricators or their authorised dealers 
with adequate stock and spares and repair capabilities for the Fabrication of 25 Nos. of Mini Water Tenders as per the 
specifications of this department. The tender is to be submitted as e - tenders through the Web Portal 
https:// etenders .kerala .gov. in . Since this is an e -tender, only those bidders who have enrolled in the above portal with 
their own Digital Signature Certificate (DSC ) can participate in the tender. 

e - Tender document and other details can be obtained from the above e-portal. 
The tender has two parts: 

1. Technical bid 

2. Financial bid (BOQ) 
Tender No. with PAC — KFRS -e-Tender No . 13 /2016 -17/S/N — \ 3,68,68,425. 
Closing date and time of e- tender — 30 -1 -2017 , 4 p. m . 
Date of Pre bid meeting — 13 -1 -2017, 11 a. m . 
Last date and time of receipt of e -tender — 30 - 1- 2017 , 4 p . m . 
Date of Presentation & Evaluation 4 - 2 - 2017, 11 a . m . 
Date and time of opening of e -tender: 

1. Technical bid — 3 -2 - 2017, 11 a. m . 

2 . Financial bid 6 - 2 -2017, 11 a . m . 
Cost of e - Tender ( online submission ) — 25 ,000 + VAT @ 5 % . 
Date up to which the rates are to remain firm for acceptance — 30 -9 - 2017 . 
EMD — 1 % of PAC in online payment. 


Security Deposit — 5 % of total contract amount as per rules . To be furnished as bank guarantee of a scheduled 
bank . 


Period of Supply — Within 45 days of receipt of supply order. 


The bidder desiring to take part in the bid shall log into https :// etenders .kerala . gov. in / and then select tender and 
make the payment. Bidders will be directed to the payment gateway page of the State Bank of Travancore. There are two 
options- State Bank of Travancore SBT Net banking payment, payment through NEFT from other banks to the payment 
gateway of SBT. 


For obtaining Digital Signature Certificate (DSC ) and necessary portal enrolment bidders can visit the website 
https://etenders.kerala. gov.in 

Tenders will be opened online in the presence of such tenderers or their authorized representatives who have 
logged in before the prescribed time of opening of technical & financial bids . If the date fixed for opening happens to 
be a holiday /unable to open the tender due to technical issues, the tenders will be opened in the next working day , at the 
same time. 

The tenderer, or his representative, shall be physically present at the Fire and Rescue Services Headquarters on 
the date prescribed , with necessary documents and presentations on all the technical aspects of the vehicle to be 
fabricated and accessories for the complete understanding of the evaluation committee and verification . The firms shall 
give in writing any aspect of fabrication if asked by the evaluation committee during the presentation . The offer of any 
firm , which fails to represent in the presentation and evaluation in the prescribed date and time, or fails to give complete 
details of the proposed fabrication including accessories during presentaion , will be rejected . 

The tender fee and EMD shall be received only through online payment SBT/SBT NEFT 
The cost should be quoted in Indian Currency only . 
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The tender has two covers : 

• Technical cover 

• Financial cover 
The first cover ie : the technical cover shall be uploaded with the following document 

1. Scanned copy of Departmental specification Compliance Statement in the given proforma along with 
diagrams intended to supply . 

The Bidder should prepare the specification compliance statement in the following proforma and upload it 
duly signed. The Specification Compliance Statement should contain all the details in the Departmental technical 
specifications and the compliance to the same to be properly marked and deviation , if any, shall be marked in the 
compliance statement. 

Specification Compliance Statement for Mini Water Tender 


Details of Departmental 
Technical Specification 


Details of the 
product offered 


Deviation from Departmental 
Technical Specification , 

if any 


2. Scanned copy of the agreement in the prescribed format in Kerala Stamp Paper worth ™ 200 . 
3. Brochure of the product intended to supply. 
4. Work experience certificate, O . E .M . Authorisation Letter and other relevant details. 
5. Scanned copies of the declaration by the bidder on Kerala Stamp Paper worth " 200 to the effect that no 

Vigilance Case has been charge sheeted and pending trial at Court against him /his partner /s or any of his 
directors in connection with fabrication /supply of similar product made earlier to this Department. 


I, ................... (Name, Address , firm ), do hereby declare that no Vigilance Case have been charge sheeted 
and pending trial at Court against me, any of my partner/s or any of my directors, in connection with fabrication / 
supply of similar product made earlier to Kerala Fire and Rescue Services Department/Government of Kerala and 
none of us or our firm is blacklisted by any Government agencies / PSUs in Kerala . 


Pre bid meeting 


A pre bid meeting will be held at Fire and Rescue Services Headquarters, Thiruvananthapuram on the date and 
times as mentioned , above Bidders can participate in the pre bid meeting and clarify their doubts , if any. They can clarify 
their doubts by sending an e -Mail to hq.frs @ kerala . gov.in and by contacting The Divisional Officer, Fire and Rescue 
Services, Thiruvananthapuram in phone number 09497920103 


Tender opening and evaluation 

( a ) Soon after the opening of the tender, the tenderers are requested to come to the Fire and Rescue Services 
Headquarters with documents and presentations on all the technical aspects of the fabrication and accessories for the full 
understanding of the Head Office Purchase Committee ( Technical ) on the date specified . 

(b ) There will not be any further communications about the opening of the technical and financial bids 
separately. Soon on opening the technical bid of e -tenders , the committee constituted to evaluate the technical aspects , 
will meet and scrutinize the technical specification of equipment submitted with the e - tender. 

(c ) During evaluation , the tenders will be first evaluated for the compliance of Departmental Technical 
Specification . Only those tenders which comply the Departmental Technical Specifications will be considered for 
subsequent financial evaluation . 

(d ) The financial bid belonging to those dealers/suppliers who qualified in the technical bid of the equipment as 
required above by Kerala Fire & Rescue Services Department alone will be considered . 

(e ) On finalization of technical evaluation , the second cover i.e . the financial bid of the concerned competent firm 
will be evaluated by the Head Office Committee (Finance ) for consideration. 
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The bidder should upload all the supporting documents along with the Technical cover . 

(g ) The originals of Technical specification compliance statement of the product, agreement in Kerala Stamp Paper 
worth 200 , the declaration on Kerala Stamp Paper worth 200 and Brouchers /Photograph /Diagrams of the fabrication 
and accessories, O . E .M . Authorisation Letter, if any, and other documents shall be produced before the undersigned 
soon after the Financial Bid opening . 

(h ) After opening the financial bid , financial evaluation will be done and the details will be uploaded in the 
financial evaluation field of the e- tender site , only after consulation with the DPC . The decision of the DPC will be final 
on the admissibility of the tender and thereafter awarding of the contract. 

(i) The right of acceptance or rejection of e -tender or cancelling the tender without assigning any reason , at any 
stage of tendering, is solemnly vested with the Director General, Kerala Fire and Rescue Services or a committee 
appointed by him . 

The rules and regulations prescribed for e -tenders by the Government of Kerala /Store Purchase Manual, Government 
of Kerala shall be applicable to this e - tender also . If any tenderer wants any clarification on any aspect of the tender, 
he /she can send email to dt. frs @ kerala. gov.in or fax to 0471 -2337422 . 

Details with respect to the e- tender and the details of specifications of the item to be purchased can be obtained 
from the e-tender website https// etenders . kerala. gov. in . 

Any legal dispute that may arise in relation to the e -tender formalities will be restricted to the jurisdiction of 
Thiruvananthapuram District Court. 


CONDITIONS 


1. 


Whether samples are essential 


Pamphlets, Photograph , Drawings, CD etc . should be 
forwarded along with the tender. 


Period within which goods should 
be delivered 


Within 45 days from receipt of supply order. 


- 


f.o.r., Thiruvananthapuram . 


Rates should be quoted including 
all taxes and transportation charge, 
and rate of AMC 
Payment 


4. 


100 % Payment against delivery at Thiruvananthapuram and 
acceptance by an acceptance committee . 


5. 


Other Special Conditions 


1. 


A warranty of 36 months for fabrication and accessories 
from the date of acceptance of the item by the Department 
shall be provided by the fabricator. 
EMD — 1 % of PAC in online payment. 
Security Deposit — 5 % of total contract amount to be furnished 
as mentioned in the notice inviting e- Tender, which will be 
released after the expiry of the warrantee period. 
Any firm whose proprietor, Partner or Director is involved in 
a Vigilance Case has been charge sheeted and pending trial 
at court in connection with fabrication /supply of similar 
product made earlier to this department/Kerala Government 
are not eligible to participate and shall be barred from 
participating in this tender. 
The tenderers should produce latest solvency certificate of 
· 5 Crores or more . 
The bidder should have fabricated and supplied at least 10 
fire fighting vehicles during the last 3 years. The copies of 
the supply order for fabricating Fire fighting vehicles placed 
by states Union Territories and Public Sector Undertakings 
during the calendar year 2014 ,15 & 16 should be produced in 
support of previous experience . 


5 . 
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10 . 


7 . On receipt of the supply order the tenderer should provide 

insurance cover for the Kerala Govt. Property for an amount 
equal to the cost of total number of chasis for fire and 
theft. 
Renewal of temporary registration processes shall be 
performed by the fabricator at their own expense . A valid 
Temporary Registration Certificate ( T. P ) shall be produced 

before the department at the time of delivery. 
9. The load distribution chart and detailed drawing from the 

competent authority shall be submitted and got approved 
from the department by the fabricator before commencing the 
fabrication . 
If the supplier is not in a position to repair the equipment or 
accessories provided in the vehicle, they shall arrange for 
total replacement of that particular item , as the case may be 
up to a period of 3 years from the date of acceptance of the 

vehicle by the department at Thiruvananthapuram . 
11. The vendor shall be responsible for the maintenance of the 

Mini Water Tender for any defects or damages to vehicle 
due to bad workmanship or of any inferior quality material, 

accessories , apparatuses etc . 
12. The vendor should provide service assistance and supply of 

spare parts for a period of minimum 5 years after the expiry 
of warranty period within 30 days from the date of reporting 

complaint. 
13. Anybody attempting to offer bribe or otherwise influence in 

any manner the officials of the Kerala Fire and Rescue 
Services or its supervisory levels in the Government will be 

disqualified . 
14 . The chasis will be handed over to the fabricator by the 

department and it is the responsibility of the fabricator to 
arrange the mobilization of the chasis , if any required . 
All other charges and expenses related should be borne by 

the fabricator. 
Detailed Technical Specification for Procurement of Mini Water Tender with Fire Fighting Equipments/ 
Accessories. 


1. GENERAL 

The Mini Water Tender shall be fabricated on the chassis mentioned below . The Mini Water Tender shall be 
designed to efficiently carry 3000 liters of Water. A centrifugal fire pump with a discharge capacity of 2000 LPM at 
7 kg/cm² and 300 LPM at 35 kgs/cm² driven through heavy duty Power Take Off ( PTO ) unit . 


2. CHASSIS 

The Compact Mini Water Tender shall be fabricated on Eicher Pro1110XPH chassis ; 

Chassis will be supplied by the Department. 
3 . FIRE PUMP (MULTI-PRESSURE TYPE ) 

3.1 The fire pump shall be: 

• Multi Pressure Type ( Combined high-normal pressure ) 
• CE Marked (as per EN : 1028 :2002 and all latest amendments ). 
• The pump shall be of multi- stage centrifugal type. The pump will be rear mounted for maximum 

hydraulic efficiency. 
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PUMP CONSTRUCTION 


High pressure -low pressure type fire pump shall be of Gun Metal construction and shall be mounted at the rear of 
the vehicle driven by vehicle engine through a power take off of suitable ratio to ensure maximum hydraulic efficiency of 
the pump. The pump shall be compact and of modular design having one 100mm suction with round threads as per 
IS 902 with a removable strainer and two 63mm deliveries as per IS 901 with instantaneous delivery coupling. The 
discharge manifold shall have inbuilt provision for tank filling piping. The entire high pressure section of the pump shall 
be made of stainless steel (SS304 /CF8 ). The pump shall be of front access design such that maintenance of important 
components like low pressure impeller, high pressure - impeller, mechanical seal etc. can be carried out on vehicle without 
removing the pump and pump s discharge side piping . The low /normal pressure centrifugal impeller shall be made up of 
gun metal and shall be dynamically balanced . The high pressure impeller of regenerative type shall be made up 
of stainless steel. Both the low and high pressure impellers shall be mounted on a single 
stainless steel shaft . The pump shall have a self-adjusting mechanical carbon seal. The pump shall be capable of 
both high and low pressure operations and operation of high pressure shall be controlled by an easily accessible single 
changeover lever. Outlet for high pressure of not less than 25mm dia size shall be there. The pump shall have an inbuilt 
pressure relief valve to control the high pressure within specified limits and a suitably sized thermal relief valve shall also 
be provided . The pump shall be able to perform the following duties. 

(a ) Low /Normal pressure- 2000 lpm @ 7 bar when tested at a suction lift of 3.0 mtrs . at NTP conditions 
(b ) High pressure 300 lpm @ 35 bar 

(c) Deep -lift test from 7 meter . 
The entire pump assembly with all its fittings and priming system shall be hydraulically tested at 52.5 bar for not 
less than five minutes. ( All the above tests shall be carried out at Pump manufactuer’s/ Fabricator s facility ). The pump 
shall be accompanied with following original test reports: 


• Hydrostatic test 


• Pump material test 

• Performance test 
The details of the pump such as its make and model, supported with catalogues /brochures /drawings etc . 
should be attached with the offer. 


GUARANTEE FOR PUMP: NOT LESS THAN 5 YEARS 


4 . Priming system 

A Heavy -Duty Fully - Automatic Priming System , preferably, Reciprocating type shall be fitted to the fire pump. 
The priming system shall be fully -automatic in action , insensitive to dirt and require no attention whatsoever from 
the pump operator other than throttling the engine once the pressure is achieved in the pump. Primer activation 
and deactivation shall be directly controlled by pump pressure . The priming system shall be twin piston 
reciprocating type and shall be capable of priming from a depth of 3 metres within 12 to 20 seconds. The primer 
shall be capable of lifting water at least 7 .0 m (measured from water level to the centre of pump) in not more than 
24 seconds when connected with 100 mm suction hose . Priming system driven by any external belts /chain is not 
acceptable . The primer shall be preferably designed with a view to prime when the pump is running at speed of 
1000 to 1500 rpm . 


Note : - Details of Pump such as its make and model with full technical features, supported with catalogues, brochures , 

drawing etc . shall be attached with the offer. The drawing showing the pump performance curve at low and high 
pressure shall be enclosed . 


5 . COOLING SYSTEM 


Indirect cooling system of open circuit type consisting of special heat exchanger will be provided to the 
vehicle to enable full power output to be maintained during pumping duty without overheating . 
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6. POWER TAKE OFF (P. T.O .) UNIT 

The PTO will be of heavy -duty capable of transmitting the full power of engine to the pump. The PTO unit will 
match the engine and pump characteristics, with suitable ratio to drive the pump at its rated output. A separate lever in 
the man cabin will engage PTO . Necessary support for PTO units , propeller shaft couplings, universal joints etc . will be 
provided . There shall be locking device on manual PTO lever to prevent accidental engagement/disengagement. The 
propeller shaft for connecting the pump shall be dynamically balanced as per requirement of chasis manufacturer. The 
drive assembly component ( shaft, couplings) will be dynamically balanced . PTO shall have the following features: 

Illuminated signal control indicators shall be provided in drivers cabin as well as on rear control panel 

to indicate shift gear-shift from road -to -pump mode and vice - versa . 
► Mechanical linkage assembly for PTO - Prime mover- Pump, shall be supplied by OEM of pump/ PTO 

and shall be acceptable to (As per the standards of ) the chassis manufacturer. 
► 5 years warranty for P. T. O . and connecting drives shall be provided by the fabricator. 


7. WATER TANK 


The water tank will be of 3000 litres capacity , fitted on the chassis so as to allow full flow of water to pump. All 
welded areas shall be smoothened by proper grinding . The design of the tank shall be such that the centre of gravity 
will be kept as low as possible. Tank will be cleaned and dried before painting. Tank will be given anticorrosive treatment 
from inside and outside after sand blasting . The water tank shall be installed on the Fire Tender and shall have the 
following parameters: 


3000 Litres 


MS 


5 mm 


5 mm 


5 mm 


5 mm 


Capacity 
Material of Construction 
Bottom Plate Thickness 
Side Plate Thickness 

(Die Pressed Stiffened on Two Sides) 
Top Plate Thickness 
Baffles Thickness 
Numbers and size of Manhole 
Numbers and Size of Cleaning Hole 

(Bottom of Tank ) 
Drain Pipe on Cleaning Hole 
Overflow Pipe Size 
Tank Filling Line Size 
Number of Tank Filling Connections 


1 x 450 mm 
1 x 250 mm 


50 mm 


50 mm 
80 mm 


1 x 63 mm 


Design and Plumbing: 


The water tank shall be designed to carry 3000 Litres of water. The tank shall be baffled in order to avoid surge 
when the vehicle is braking, accelerating and cornering. One inspection manhole each shall be provided on top of each 
compartment of the tank . The manhole shall have a hinged cover so that the manhole will also act as a filling orifice . 
Suitable eyes ( four Nos. of folding type lifting eyes). Shall be provided on the shell of the tank to enable it to be lifted 
off the vehicle for repairs when required . The bottom of the hooks will be further strengthened with flange type plates 
mounted on the top of the tank to avoid any damage to the tank during the process of lifting off the tank . 


A cleaning hole shall be provided at the bottom of the tank which will be fitted with a drain pipe and valve . The 
tank will be fitted with an overflow pipe taken down to a point well below the chassis that discharges the water away 
from the wheels. The overflow pipe shall be so designed and located to ensure that water will overflow through overflow 
pipe only while filling tank , but no water shall overflow through overflow pipe when appliance is in motion or 
negotiating up /down gradient and /or brake is applied to the moving appliance . 
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Provision for hydrant connection incorporating a strainer shall be provided for filling the tank . A pipeline will be 
taken from the tank to the suction inlet of the pump incorporating a quick action butterfly valve. The tank will be 
connected with the pump in such a manner that pressurization of water tank or water tank to pump connection is 
avoided when pumping water from an outside source of supply. The plumbing between the pump and the hose reel will 
have a clear unobstructed waterway of not less than 25mm throughout. The water tank with its entire fitment shall 
withstand hydrostatic pressure of 0 .3 kg /cm². 


Baffles 


The tank should be suitably baffled to prevent surge while the vehicle is accelerating , cornering and braking . The 
design of the baffles shall provide access to all compartments for repairs and maintenance . The baffles shall be easily 
removable and only SS nut-bolts , should be used . The baffle shall be arranged in a manner to facilitate the movement of 
a person throughout the tank for cleaning and welding purposes. 
Tank Mounting System & Tank Level Indicators 

Sub-frame & Mounting System : 

(1 ) The water tank will be mounted on the vehicle on sub - frame metacone mountings. This sub -frame will be made 
from anti-corrosive treated MS 4 " section and will be bolted with the chassis using the high tensile bolts and nylock 
nuts. U Bolts shall not be used for, mounting of tanks on vehicle. The metacone mountings shall facilitate to absorb 
the jerks and bending torsions in expansion as well as compression mode without high deflection . The manufacturer 
shall provide complete design data of mountings and sub -frame including the load calculations and quantity sufficiency 
for approval before starting fabrication . Tank will be mounted on the chassis in a manner keeping in view the proper 
load distribution on the axles . Load distribution chart and detailed drawing from the competent authority shall be 
submitted for obtaining approval from the department, before commencing fabrication . The baffles will be arranged in 
a manner to facilitate easy cleaning of the tanks . The tank will be mounted on two/ three cross bearers to counteract 
stresses caused by chassis flexing . The centre of gravity shall be maintained as low as possible . 

A water level indicator will be provided near the control panel. The level indicator calibrated on full, 34, 12, 14 and 
empty shall be of the graduated glass tube, clear acrylic or electronic type . In case of the graduated glass tube or the 
clear acrylic type , means will be provided to isolate the same from the tank for maintenance as well as to extend the 

life of the tubes . 
Primer Coating of surface for water tank 

Blast cleaned surface shall be coated with primer within 4 hours of sand blasting ; steel may be given primer coat 
before and after fabrication . In either case, primer coat to a dry film of minimum thickness of 25 microns shall be applied . 
Touch up with primer shall be done again to welds, burnt and cut edges, after fabrication . The water tank shall be given 
two coats of epoxy treatment inside and outside which shall consist of two coats of primer with two coats of epoxy 
finish and FRP coating with sufficient thickness should be done inside the water tank . 
8. HIGH PRESSURE HOSE REEL WITH GUN 
( 1) One high - pressure hose reel shall be provided and fixed at suitable location on the rear of the vehicle. This hose 

reels shall be connected to HP out let of pump with reputed make ball valve of suitable size . 
(2) The design and size of hose, reel shall be such that, it shall accomodate 60 Mtrs . H . P. hose having 25 mm bore . 
(3) The HP hose reel shall be provided with High Pressure fog/Jet trigger type gun preferably Akron / Rosenbauer/ 

Elkhart / Scorpel AWG / Fireco /Firefly or equivalent. 


9 . BODY WORK AND STOWAGE 


BODY FABRICATION 


Timber shall not be used for body construction . 


Cross members shall be of GI rolled channels of size 75 X 40 mm duty bolted to main chassis frame with tensile bolts 
with nylock nuts . The entire structure should be framed from 2mm thick GI 32 x 32 mm square tube / formed section and 
locker sections with duly gusseted joints , to ensure a strong and rigid structure . The inner locker structure should be out 
of 30 mm x 3 mm GI rolled angles duly gusseted and strengthened for sturdiness . No M . S Sheets should be used for 
either body paneling or in the lockers. “ Sunk - in ’ Semi- circular steps should be provided in chequered plate below the 
front bumper. 


415 


216 


KERALA GAZETTE 


[PART III 


Aluminium sheet of 1.6 mm ( 16 gauge ) shall be used for exterior paneling work all over. For the inner walls of 
lockers 1.25 mm (18 gauge) Aluminium chequered plate and for the floor of the lockers Aluminium chequered plate of 
2 .5mm thickness shall be used . The exterior paneling on top of the tank shall be made of 2 .5 mm thick Aluminium 
chequered plate with sufficient reinforcement. 


1. Driver Cabin and Crew Cabin 


The fabricated vehicle shall accommodate 6 members including driver and shall have retractable seat belts for each 
person and be with foam cushions and shall be upholstered with Rexene. Four doors of suitable size with power windows 
should be provided. The complete cabin shall be duly treated for corrosion resistance by two pack epoxy treatment . 


Adequate lighting shall be provided in the crew cab . Grab rails and necessary number of non -slip steps shall be 
provided wherever necessary for easy ascending and descending from the cabin . Necessary grab handles shall be 
provided on the crew cabin for the passengers to hold , while the vehicle is in motion . 


The doors of the cabin will be fitted with safety glasses. Removable wire nets shall be provided for the front and window glasses. 


Interiors of the cabin 


The entire floor of the crew cabin shall be made of 3mm Aluminium sheet and provided with a good quality, anti skid 
type vinyl matting . A First Aid Box shall be provided in the cabin . Drain holes shall be provided preferably at the bottom 
of the crew cabin . 


OTHER WORKS: 


Guards shall be provided for propeller shafts . Suitable brackets should be provided on top of the tank for the spare wheel . 


Drag Hook or Eye of adequate strength and design will be provided at the rear and front of chassis. 


The vehicle will he provided with large size rear view mirrors on both sides of the cab and convex round mirrors for overall 
view of the vehicle from top to bottom and left to right. 


No modification /connection shall be made in compressed air passage lines of the vehicle for any tapping of air. For 
any such requirement the free port of the DD unit of the compressed air system shall be made use of. 


A fire bell of 250 mm diameter shall be provided on the rear left hand side of the cabin (above firemen seat) and 
arrangements shall be so made to enable the fireman to ring the bell from inside the cabin . 


2 . Lockers : 


Lockers shall be provided for secure stowage of all equipment given in this specification . The height of the lockers 
from the bottom to the top of the opening shall be not less than 600 mm and the depth shall be not less than 600 mm . 
All lockers shall be provided with internal automatic lighting arrangement with the master switch in the cab . All lockers 
above chassis floor and the rear side of the appliance shall be covered with aluminium roller shutters. The roller shutters 
shall be made from extruded aluminium sections with suitable roller , spring , guide channels, etc. All aluminium sections 
used shall be properly anodized. The roller shutters shall be rolled inwards underneath the roof giving unobstructed 
access to the equipment lockers and the fire fighting material. These roller shutters shall open in every position of the 
vehicle even in rough terrain . Guide rails shall support the shutters over entire length on both sides to make them 
absolutely torsion free. The roller shutters shall have a sturdy lock , preventing accidental opening during movement of 
vehicle . Roller shutters shall be made of hollow rectangular shaped aluminium links which shall be inter connected with 
rubber/ plastic /PVC profiles sealing the roller shutter watertight when closed . The complete Shutter assembly, the side, 
bottom and main profiles as well as the locking system shall be from the shutter manufacturer only. These roller shutters 
shall be durable , maintenance free , weather and corrosion resistant. 


Preferable make (Shutters) : Ziegler, MCD , Rosenbauer or equivalent . 
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3. Stowage of Equipment: 


For all water fittings like branch pipes, etc., quick release type couplings shall be provided which enables the 
operator to locate the desired equipment instantly and thereby save valuable time at the time of fire . These couplings also 
ensure that none of the item damage the internal panelling and thereby increase the life of the vehicle. Suitable clamps, 
brackets , holders , etc ., are provided for all other items. 


10. ELECTRICAL SYSTEM : 


All important electrical circuits shall have separate fuses suitably indicated and shall be grouped into a common 
fuse box located in an accessible position in Driver s cab and fitted with means for carrying spare fuses. The wiring 
should be double pole and should not be exposed to the atmosphere. Conduits shall be used wherever necessary. All 
equipment lockers should have individual lights which will automatically switch ON when the shutter is opened (which 
will be fully LED based ) and these should be operated by means of a master switch on the dash board in the driver s 
cabin . 


meai 


maste 


The switch of the light / siren should be provided on the dash board . 


OTHER ELECTRICALS 


Two fog lamps and two spot lights shall be installed in the front on an extra pipe . Blinker type traffic 
indicators provided by the OEM shall be maintained in the vehicle after fabrication . Protective wire net shall be 
provided for all lights and indicators. Reversing lights on either side should be fixed suitably at the rear of the appliance 
with wire mesh in such a manner to prevent accidental damage by the fireman while mounting the tank top. A spot 
light not less than 30W (LED ) power shall be provided at the rear portion of appliance near the pump which can be 
rotated horizontally by 180°. 


Two -tone hooter cum P. A . System having 25 watt capacity with speaker, LED Light bar with red , blue and white 
flasher lights of minimum 75 - 100 watts and not less than 1000 mm size shall be mounted on the cabin roof with amplifier 
in the cabin . 


Mechanical siren - 100w shall be provided . 


One pair of additional electric horn shall be provided . 


Reverse gear and indicator buzzers shall be provided . 


L . E . D . Mini Light bar ( Flasher) shall be provided on both sides (3 Nos. each on Both side ) . They shall be fitted integrally 
to the body. 


11 . 


REAR OF THE APPLIANCE : 


(a ) Strong grab rails with support at the rear should be provided . Strong Aluminium grab rail support on top 

of the appliance , on either side, running from behind the cabin roof top to the rear foot board level of the 

appliance shall also be provided . 
(b ) The entire rear portion other than the foot board shall be covered with 2.0 mm aluminium chequered plate 

and the foot board shall be covered with 2 .5 mm aluminium chequered plate. 


(c ) 


A small ladder fabricated out of 1” dia . 2 mm thick M . S . tubular pipe shall be provided and fitted at the 
rear of the vehicle to climb on the top of the vehicle . 


(d ) An adequately illuminated control panel shall be provided near the pump and easily accessible to operator 

for operating different controls . 
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(e) The control panel of the rear should have following arrangement. 


1. 


Throttle Control for engine. 


2. Compound gauge. 


3. 


Pressure gauge (High pressure). 


4 . 


Pressure gauge (normal pressure ). 


5 . 


Primer valve control. 


6 . 


Cooling water valve . 


7 . 


Tube type level indicator showing level of water in the tank . 


8. 


Suitable panel lights and all other required items. 


(f) The main pump, hose reel system and the pump control panel shall be covered with Rolling Shutter at the 

rear of the appliances. 


12. REAR VIEW CAMERA : 


Rear view camera shall be provided for the vehicle with 7 inch LCD screen within the cabin . The camera shall have 
minimum 120° field of vision with a 1/3 inch image sensor. 


13. LADDER AND LADDER GALLOWS: 


A 10 .5m aluminium double extension trussed type ladder shall be supplied along with the fabricated vehicle and 
ladder gallows shall be provided with rollers for carrying the same. The mounting of the ladder shall be such that the 
ladder shall not extent outside the length of the vehicle when stowed . Means shall be provided for locking the ladder 
when it is stowed . 


14 . WORKMANSHIP AND FINISH : 


Workmanship executed shall be of the highest order. All rivet and bolt holes shall have a coat of approved paint on 
both surfaces before riveting or bolting or welding . All steel screws, bolts , nuts , rivets etc . shall be zinc coated or shall 
have rust proof coats by a recognized process. All the sharp edges shall be grinded . The roof joints shall be subjected 
to rigid water test at vendor s workshop in presence of purchaser s representatives. All directions and instructions given 
at any stage of fabrication by the purchaser/ representative for quality and workmanship on all points related to the 
fabrication shall be executed . All the material used in the fabrication of the body work shall be of good quality. All 
equipment and material shall comply with the requirements of the latest relevant IS specifications. 


15 . PAINTING : 


The crew cabin shall be painted cream . Necessary anti corrosion and primer coat in pink colour shall be applied 
before painting . The body shall be painted fire red in colour conforming to shade No. 536 of IS 5 : 2007. The paint shall 
conform to IS 2932 :2003. The whole vehicle shall be painted internally and externally with one coat of zinc chromate and 
an under coat, two finishing coats and clear coat . Phosphating and painting of the chassis shall be carried out to 
withstand Seasonal climate effects . The words " KERALA FIRE & RESCUE SERVICES ” shall be painted in letters of 10 cm 
height on one side of the body of vehicle in golden yellow colour paint. Same text in “ Malayalam Font” shall be painted 
over the other side in same manner. The name of the department “KERALA FIRE & RESCUE SERVICES” in form of sticker 
in fluorescent red letter in yellow background shall be affixed on the top of the front wind screen glass . 


Emblem of the department shall be affixed on either side of the cabin front Door (Model shall be provided by the 
department) “Dial 101 shall be written on all the four sides of the vehicle on yellow background in black letters. 
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16 . ACCESSORIES : The following accessories shall be supplied along with each vehicle . 


SI. 


Particulars of Accessories 


Qty. 


No . 


4 Nos. 


1 No. 
1 No. 
1 pair 


15 Nos. 


Heavy duty plastic DUTRON or equivalent coupled with round threaded gunmetal couplings 
suction hoses 100 mm of in 2 .5m . Each hose to be of a length to be kept just above the 
water tank in special brackets . 
Suction Metal Strainer 
Basket Strainer 
Suction Wrenches ( universal type ) 
Delivery Hose 
It shall be non - percolating and synthetic type B . 
Minimum length shall be 15m (27/2" size ). 
Shall be provided with instantaneous male and female Couplings of size272" (brass ) 
Size of the hose should be 2 / 2" . 
Delivery Hose should comply with latest IS -636 . 
Standard Brach pipe with 63 mm instantaneous male coupling and 
19mm Nozzle (Brass ) 
Foam Making Brach FB 2 with Pick up tube 
Portable fire extinguisher, CO2 type , 4 . 5kgs capacity BIS marked 
Poly Propylene rope 25mm dia, 50m with ends spliced . 
Shears/ Bolt cutter (one 28 " and one 36 " ) The equipment shall be brandnew and of reputed 
make /Everest/ Jhalany / Taparia or equivalent 
Sledge hammers of 2.5 kgs and 5 kgs 
Crowbar 25 mm .dia of 2.0 meters 
Axe-large 
Fire hook 


2 Nos . 


8 


1 No. 
2 Nos. 
1 No. 


10 


2 Nos. 
1 each 
1 No. 
1 No. 
2 Nos. 


14 


17. INSPECTION & ACCEPTANCE TESTS : 

The following stage inspection and acceptance test shall be given to the complete satisfaction of the owner . 
All the testing parameters should be carried out at the manufacturer s premises and the details (photographic 

evidence ) of the testing infrastructure shall be provided . 
The Bidder shall offer proof of having these facilities at his yard with the offer failing which the tender is liable for 

rejection . 
Vendor shall ensure that design of tender will not affect chassis parameters such as speed , turning circle, 

acceleration etc. 


First Stage 


Structural work and Measurements 

Structural framework , panelling not started . Materials for panelling ready for measuring. 
Second Stage 

Panelling work . 
Tank ready not mounted (for hydraulic pressure testing), Pump ready not mounted ( for hydraulic pressure testing ), 

platform of water tank , pump and PTO ready for mounting . 
All the piping shall be subjected to hydraulic test pressure of 15 kg./cm2 for a period of min . 10 minutes. 
The pump casing shall be subjected to a hydraulic test pressure of a minimum 52 .5 Kg/cm2. 
Tank shall be hydro tested at a minimum pressure of 0 . 3 bar for a period of one hour before mounting on the 
vehicle. 
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Final Stage 


Stability : 

Stability of appliance will be such that when fully equipped & laden , if the surface on which the appliance 
stands is titled to either side at an angle of 27° from horizontal it will not overturn. 


Gradient: 


The vehicle will be tested on a gradient test ramp at an angle of 1:4 as per B1S . 


Endurance Test 

The pump will be tested for a continuous period of four hours non stop & the water will not be replenished during 
this test & the engine will not show signs of over heating. The testing charges for the same shall be borne by the 
vendor. 


Priming/Deep Lifting Test: 


The priming shall be tested as per the latest standards & the system shall be subjected to a test at a 
suction of 7 Mtrs. 

The priming should be achieved in less than 24 seconds. 


Articulation Test: 

The vehicles shall be tested for articulation and shall not show any signs of stress during this test . The clearance 
in the wheel wells shall be checked for tolerances . 


Road Test: 


After completion of all the above mentioned tests , a road test shall be carried out where the vehicle shall be tested 
for its performance . 


The braking, acceleration & top speed tests shall be checked & recorded by the inspecting officers. 


18 . SPECIFICATIONS AND DRAWINGS 


Considering the detailed specifications, the Auto CAD drawings (both the, Hard copy as well as Soft Copy in pdf 
shall be included ) should be submitted by the Vendor. The Director General, Kerala Fire and Rescue Services or his 
representatives may suggest modifications to the drawings. However , modified drawing should be submitted by the 
Vendor within 3 days from the suggestion/discussion . The Bidder shall start the work only after getting the drawings 
approved by the Director General, Kerala Fire and Rescue Services. The CAD drawings should clearly illustrate the detail. 
Two sets of complete and final CAD Drawings (both the Hard copy as well as Soft Copy shall be included ), in respect of 
fabrication, stowage arrangements, fittings electric circuit arrangement etc. shall be supplied at the time of delivery of the 
appliance . These drawing shall be supplied free of charge . 


19 . INSTRUCTION BOOK : 


A detailed instruction book for the guidance of the user shall be prepared and supplied . It shall contain the details 
of operation , maintenance and proper use of the vehicle , all the appliances and equipment. 


Acceptance : 


The fully fabricated vehicle with all equipment and accessories shall be delivered at Fire and Rescue Services 
Headquarters , Thiruvananthapuram , Free on road . The delivered vehicle shall be inspected by a board of officers for the 
general functioning of the vehicle and associated equipment and accessories. The vehicle shall be accepted by the 
department based on this report. 


Office of the Director General, 
Fire and Rescue Services Headquarters , 
Fire Force Junction , Thiruvananthapuram - 1. 


A . HEMACHANDRAN , IPS , 

Director General. 


420 


31st Jan. 2017] 


STORES PURCHASE 


221 


Irrigation Department 

E - TENDER NOTICE 


No. CE (MECH )/ T /2/ 2016 -17 /SN . 13th January 2017. 

The Superintending Engineer & Deputy Chief 
Engineer, Mechanical, PWD , Irrigation Department, 
Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor 
of Kerala invites e -tender from the original manufacturer or 
their authorized dealers or well established firms for the 
supply of lift pump set starter and vacuum pump sets for 
Adicherry Lift Irrigation Scheme in Malappattam 
Panchayath under Minor Irrigation Division , Kannur. 

In accordance with respective specification for 
supply of pump set as shown in tender schedule of this 
tender document, the tender is to be submitted as 
e -tenders through http ://etenders.kerala. gov . in . Since this 
is an e -tender, only those bidders who have enrolled in 
the above portal with their own Digital Signature 
Certificate (DSC ) can participate in the tender. E -tender 
document and other details can be obtained from the 
above portal. 

E . M . D . (Online payment) 6 ,300 . 

Cost of tender documents — 1, 300 + 5 % as VAT 
( Total 1,365 ). 

Document sale starting date and time— 20 - 1 - 2017 at 
10 a . m . 

Document sale closing date and time — 10 - 2 -2017 
at 1 p . m . 

Date and time of commencement of online bid 
submission — 20- 1 - 2017 at 11 a . m . 

Date and time of closing of online bid submission 
10 - 2 - 2017 at 5 p . m . 

Due date and time for receipt of hard copy of bid 
16 - 2- 2017 at 1 p. m . 

Date and time of opening of bid — 16 - 2 - 2017 at 
2.30 p . m . 

Bidders shall remit the tender document fee and 
EMD using the online payment option of e - procurement 
system only . Bidders are advised to visit 
downloads section of e - procurement website 
http :// etenders.kerala . gov. in for details instructions on 
making online payment using internet banking facility of 
SBT or by NEFT facility . In the bid , the following 
documents should be submitted by online. 

1. BOQ duly filled up and signed . 
2 . Technical data sheet duly filled up and signed. 

(a ) If any more information to be furnished , 

separate data sheet shall be attached for 
additional information . 
Scanned copy of family curve , 
performance curve etc . should be 
attached. 


3. E -payment form duly filled and signed . 
4. Proof of original manufacturer/authorized dealers 

attested copy of same. 
5. Scanned copy of preliminary agreement executed 

in Kerala Stamp Paper worth 200 . 
6 . EMD exemption certificate (if any ) should be 

submitted online. 
7 . Other details if any required to be furnished in 

the special condition . 
8. Form No. 14 duly filled and signed . 
9. Tender Notice and Special condition of tender 

duly signed . 
Hard copy of all the above documents should be 
submitted on or before 16 - 2 - 2017 at 1 p . m . Tenders 
received after the due date and time will be considered as 
non responsive and will be rejected . 

The bidders shall submit the hard copy of the bid 
containing the documents as noted in the above paras in 
sealed envelope. The sealed envelope addressed to the 
Superintending Engineer & Deputy Chief Engineer, PWD , 
Mechanical, Office of the Chief Engineer, Mechanical, 
Thiruvananthapuram should reach in this office on or 
before the time specified above. The envelope should be 
superscribed with tender No., due date and name of work . 

Tenders will be opened online in the presence of 
such bidders or their authorized representatives present at 
the prescribed time of opening before the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer, PWD, Mechanical, 
Office of the Chief Engineer, Mechanical, 
Thiruvananthapuram . If date fixed for opening happens to 
be a holiday or due to net failure the tender will be 
opened in the next working day at same time and place . 

The right to accept or reject of e - tender without 
assigning any reason is vested with the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer, Mechanical, PWD , 
Thiruvananthapuram . 

The bidder is advised to submit the bids well before 
the stipulated date and time to avoid any kind of net 
work issues, traffic congestions, etc. In this regard , the 
department shall not be responsible for any kind of such 
issues faced by the bidder. All the rules related to tender 
in Irrigation Department along with the rules and 
regulation prescribed for e-tenders by the Government of 
Kerala shall be applicable to this tender. 


( b ) 


Office of the Chief 
Engineer Mechanical, 
Thiruvananthapuram . 


V . S . SHAJI, 
Superintending Engineer & 
Deputy Chief Engineer, 

Mechanical, PWD. 
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Medical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


Tender should be superscribed as Tender Number 
and addressed to the Principal, Government Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can 
be had from this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. — 83/2016 . 
Cost of tender form (Inclusive Sale Tax ) : 

Original - 630. 
Duplicate - 315. 


നമ്പർ സി1- 24984 / 2016 / സ . മെ . കോ . 


2017 ജനുവരി 3. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേ ജി ലെ 
പി . എം . ആർ. ( എ . എൽ. എഫ്. സി.) ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് 
ആവ ശ്യ മായ സോളിഡ് ഷോർട്ട് വേവ് ഡയാ തൊറാപ്പി 
( ക്ലിനിക്കൽ മോഡൽ) വിത്ത് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റബില യി സർ 
ആന്റ് ട്രോളി - 1 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറ ത്തിൽ മുദ്ര വച്ച ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് 
മുൻ പ് ( പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


Last date and time of sale of tender form — 9 -2 - 2017 , 
- 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
10 -2-2017, 2.30 p. m . 

Opening date and time of tender - 10 - 2- 2017, 3 p. m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin - 695 011. 
Money Order should reach this office on or before 
30 - 1 -2017 . No other forms of remittance will be accepted. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 83 / 2016 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ - 630. 


ശരിപ്പകർപ്പ് - 315. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 9 - 2 - 2017 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 2 - 2017 , 2 .30 മണി. 


Specification 
Solid Short Wave Diathermy (Clinical Model) with 
Voltage Stablizer and Trolley - Pulsed and continuous 
mode of operation . 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10- 2- 2017, 
3 മണി. 


TENDER SCHEDULE 


1. 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 30 - 1- 2017 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


The period for which the rates to be in firm - One 
year. 
The rates should be inclusive of all taxes 
otherwise tender will be rejected without any notice 

and for free delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (whereever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of Crossed Demand Drafts drawn in 
favor of the Principal , Medical College, 
Thiruvananthapuram. 


No . C1- 24984/ 2016/ GMCT. 

3rd January 2017 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of one number of Solid Short 
Wave Diathermy (Clinical Model) with Voltage Stablizer 
and Trolley required for the Department of PMR (ALFC ) 
Government Medical College, Thiruvananthapuram . 
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8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
Money Deposit if they had produced the duly 

അസ്സൽ - 790. 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 395. 
9 . Tenders unsealed , Unsigned or submitted without ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
superscription as specified are liable to be rejected . 

-- സമയവും 13 - 2- 2017, 2.30 മണി. 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
Deposit will not be entertained . 

സമയവും- - 14 - 2 - 2017, 2.30 മണി. 
11. Belated tenders will not be considered under any 

- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
circumstances. 

14 - 2 - 2017 , 3 മണി. 
12 . For Medicines , Surgicals and Materials, Samples 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 

തുക - 50 അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
should be submitted along with the tender. Tenders 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
without samples will not be considered for 

ആ യോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
selection . 

അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറത്തോടൊപ്പം 
13 . Tenders should bear the signature and full postal മുദ്രപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
address of the tenderers whereever necessary . ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 

തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താണ്. 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
tender wholly or partially without any prior അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 31- 1- 2017 , 3 മണിക്ക് മുൻപ് 
information to the tenderers. 

കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
15 . Specifications of the items are given in the list. 

നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദ ർ ഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 

പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 

lowest price whose specification conforms to the സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവ്യത്തി 
requirements in the tender notification . 

ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

- [ No. 85/ 2016] 
the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. 

No. C2/18415 ( 2 )/2016/GMCT. 10th January 2017. 
18 . More details can be had from this office on 

Sealed competitive tenders in the form prescribed 
working hours . 

are invited for the supply of the following items for 
Medical College Hospital, Government Medical College 
at Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed as 

Tender Numbered and addressed to the Principal, Medical 
[ നമ്പർ 85/ 2016) 

College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can 

be had from this office on working hours till 3 . 30 p . m . 
നമ്പർ സി2 -18415(2)/ 2016 / സ . മെ . കോ . തി . 2017 ജനുവരി 10 . 
- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ | SI. 

Details of Items Quantity 
എം . സി. എച്ച്. ഫാർമസി മെയിൻ സ്റ്റോറിലേക്ക് ആവശ്യമായ No . 
താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്മുദ്രവച്ച 

ICD Bottles - 500ml ( Chest 1000 Nos. 
ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 

drainge set with markings ) 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-695 011 എന്ന 

- 2 

Air way Size - 2, 3, 4 & 5 200 Nos. 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

each size 

HME Filter Round Type 
ഉപകരണത്തിന്റെ 

500 Nos. 
കമ 

അളവ് 
നമ്പർ പേര് 

Cost of tender form ( Inclusive VAT ) : 
ഐ . സി . ഡി . ബോട്ടിൽ സ് 1000 എണ്ണം 

Original - 790 . 
500ml (ചെസ്റ്റ് ഡയിനേജ് 
സെറ്റ് വിത്ത് മാർക്കിംഗ്) 

Duplicate — 395. 
എയർ വേ അളവ് നമ്പർ ഒരോന്നും 

Last date and time of sale of tender form 
2 , 3, 4 , 5 

200 എണ്ണം 

13 -2-2017, 2. 30 p. m . 
എച്ച്. എം . ഇ . ഫിൽറ്റർ 

Last date and time of receipt of tender form 
500 എണ്ണം 

14 -2- 2017, 2.30 p. m . 


( 2 ) 
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KERALA GAZETTE 


[PART III 


Opening date and time of tender - 14- 2-2017, 3 p . m . - 

Tender forms can be had from the office of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram - 11 up to 
3 p . m . on working days. Tender forms will be sent through 
post if required provided due amount with sufficient 
postage charge ( 50 each ) is sent by way of Money 
Order in favour of the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 31 - 1- 2017 . No 
other forms of remittance will be accepted . 


15. Specifications of the items are given in the list . 
16. Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conforms to the 

requirements in the tender notification . 
| 17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters 
18. More details can be had from this office on 

working hours . 
19. Amount quoted should be in Indian Rupees. 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm - One 

year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax 

and for free delivery at the department concerned 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (whereever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala — non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposits ( one Percentage) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of Crossed Demand Drafts drawn in 
favor of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

| circumstance . 
For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers whereever necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 


നമ്പർ സി2 - 31078 (1)/ 2016 / ജി . എം. സി . റ്റി . 2017 ജനുവരി 10. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
-- അ ന ് ത ഷ്യാ ളജി വിഭാ ഗത്തിലേക്ക് ആ വ ശ്യ മാ യ 

സോഡാലം 4.5 കിലോഗ്രാം കാൻ വിത്ത് ഡി ഷേപ്പ്ഡ് 
ഗ്രാന്യൂൽസ് - 100 കാൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറ ത്തിൽ മുദ്രവച്ച് ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 
ദർ ഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

പുനർ ദർഘാസ് നമ്പർ - 86/ 2016. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 790. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 395. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 13 - 2 - 2017 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 14 - 2 - 2017 , 2 .30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
14 - 2 - 2017 , 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനു വേണ്ട തുക - 50 അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ളഎല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 31- 1 - 2017 , 3 മണിക്ക് മുൻപ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
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No. C2-31078 ( 1 )/2016 /GMCT. 10th January 2017. 8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 

attested copies of relevant certificate along with 
are invited for the supply of Sodalime 4 .5 Kg. cans with 

their tenders . 
D shaped granules — 100 Cans required for the 
Department of Anaesthesiology Government Medical 9. Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 
College at Thiruvananthapuram . Tenders should be 

superscription as specified are liable to be rejected . 
superscribed as Tender Number and addressed to the 

10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 

Deposit will not be entertained . 
Pin -695 011. Details can be had from this office on 
working hours till 3. 30 p . m . 

11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
Tender No. 86 /2016 . 

12 . For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 
Cost of tender form (VAT inclusive ) : 

should be submitted along with the tender. Tenders 
Original — 790. 

without samples will not be considered for 

selection . 
Duplicate 395 . 

13. Tenders should bear the signature and full postal 
Last date and time of sale of tender form 

address of the tenderers whereever necessary. 
13 -2- 2017 , 3 p . m . 

14 . The undersigned reserves the right to reject any 
Last date and time of receipt of tender form 

tender wholly or partially without any prior 
14 -2 -2017 , 2. 30 p. m . 

information to the tenderers. 
Opening date and time of tender - 14 -2 -2017 , 3 p . m . 

15. Specifications of the items are given in the list. 
Tender forms can be had from the office of the 

16 . Negotiation will be made only with the firm offering 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram - 11 up to 

lowest price whose specification conforms to the 

requirements in the tender notification . 
3 p . m . on working days . Tender forms will be sent 
through post if required provided due amount with 

Tender will be opened in the presence of such of 
sufficient postage charge ( 50 each ) is sent by way of 

the tenderers or their authorized representative who 
Money Order in favour of the Principal , Medical College , 

may present at the time. They should have valid 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 

authorization letters. 
Order should reach this office on or before 31- 1- 2017 . No 

18 . More details can be had from this office on 
other forms of remittance will be accepted . 

working hours. 
TENDER SCHEDULE 

19. Amount quoted should be in Indian Rupees. 


Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
For Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 1) 


1. The period for which the rates to be in firm — One 

year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax 

and for free delivery at the department concered , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (whereever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in ` 100 Kerala — non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits ( one Percentage) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


MMID MU12 - 7582 / 2016 / 1. ml. 91. 

2017 2M000 10. 
തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ 
2016 - 17 28 .410 uw QUA2312 31celo Deo yaomlo ? 

ഡെൻസ്റ്റിസ്രി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മത്സരസ്വഭാവത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർ ഘാസ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള കവറിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
36 / 2016 - 17 přgong ocşoco o onomy winylow logo 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി നു വേണ്ടി എന്ന് രേഖ പ്പെടുത്തി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, 
olm - 695 011, CD030 29 m coolelomu 00108 2920701212 
ത രേ ണ്ട താ ണ് . താമ സിച്ച് ലഭി ക്കു ന്ന ദ ർ ഘാ സുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് നൽകിയവരുടെയോ അവരുടെ 
അംഗീക്യത പതി നിധി ക ളു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

Böreion mm636 / 2016 - 17 . 
oroso o ma - 3,60,000. 
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KERALA GAZETTE 


[PART III 


E . M. D . - 1 %. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ : 788. 

പകർപ്പ് - 394. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 1 - 2 - 2017 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 2 - 2 - 2017 , 3 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 3- 2 -2017, 
11 മണി. 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ ഹി ക്കു ന്ന വർ 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, 
പിൻ - 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും 
നിശ്ചിത ടെണ്ടർ ഫോറം വാ ങ്ങ ണ്ട തു മാ ണ് . ടെണ്ടർ 
ഫോറ ത്തി നാ യുള്ള അപേ ക്ഷ യോ ടൊപ്പം മുക ളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത 
വില ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ 
നൽകുന്നതുമല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാ 
വുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം 
വി . പി. പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ ദർഘാസ് 
ഫോറം വേണ മെ ന്നു ള്ള വർ ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം - 50 അധികം പോസ്റ്റൽ ചെലവിലേക്കായി 
മണിയോർഡർ മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ 
ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 27 - 2 - 2017 , 3 മണിവരെ 
ആയിരിക്കും. 


Cost of tender form : 
- Original - 788 . 

Duplicate - 394. 
Last date and time of sale of tender form 
1- 2- 2017, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
2 -2 -2017, 3 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 3 - 2 - 2017 , 
11 a . m . 

Intending tenderers may on application 
to The Principal , Government Dental College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 , obtain requisite tender 
forms on which tenders should be submitted . Application 
for the tender form should be accompanied by a cash 
remittance shown above, which is the price fixed for a 
form and which is not refundable , at any circumstances . 
The tender forms are not transferable. Cheques , Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
forms, nor will the forms be sent by VPP . Tender forms 
will be sent , if required , by post on payment of an 
additional amount of 50 as postage charge in the form 
of Money Order. Last date of receipt of Money Order is 
27 - 1 - 2017 at 3 p . m . The specifications and tender 
schedule attached to the tender notice will forms part of 
this tender notice . 


No. C2/ 7582/2016 /DCT. 

10th January 2017. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the purchase of “ Flash Autoclave with 
distilled water” for Orthodontics Departments of 
Government Dental College, Thiruvananthapuram for the 
year 2016 - 17. Interested tenderers may submit separate 
“ Technical Bid ” in one sealed envelope superscribing 
" Tender No. 36/2016 -17 Technical Bid ” and separate 
Financial Bid in another sealed cover superscribing 
“ Tender No. 36 /2016 - 17 Financial Bid ” . Both covers should 
be inserted in one cover duly sealed and should bear the 
superscription “ Tender No . 36 / 2016 - 17 for the supply of 
Flash Autoclave with distilled Water ” and should be 
addressed to “ The Principal, Government Dental College , 
Thiruvananthapuram, Pin - 695 011 , 

Late tenders will not be accepted . The Technical Bid 
will be opened in the presence of such of the tenderers or 
their authorized representatives, who may be present at 
that time. The Financial Bid will be opened after the date 
of opening of Technical Bid under intimation to the 
tenderers whose Technical Bid found to be acceptable 
and the date of opening of Financial Bid will be intimated 
through e -mail , fax and by telephone. No communication 
will be sent to tenderers whose Technical Bid seemed 
to be not acceptable . 

Tender No. 36/2016 -17. 
Approximate Cost — 3,60 ,000 . 


നമ്പർ സി2- 7656 / 2016 / ജി. ഡി . സി. റ്റി. 2017 ജനുവരി 10 . 

തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ 
2016 - 17 വർഷം വിവിധ വകു പ്പു ക ളി ലേക്ക് ജേർണൽ സ് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാ 
വത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് 
ഉൾക്കൊ ള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ക വ റിൽ “ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
38 / 2016 - 17 ജേർണൽസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി “ ദി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, പിൻ - 695 011 , കേരളം എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചു ത ര ണ്ട താ ണ് . താമ സിച്ച് 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാ സ് 
നൽകിയവരുടെയോ അവരുടെ അംഗീക്യത പ്രതിനിധികളുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 38 / 2016 - 17. 
ഏകദേശ അടങ്കൽ തുക - 5,00 ,000. 
നിരതദ്രവ്യം- - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,125, 

പകർപ്പ് 563. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 1- 2 - 2017 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 2- 2 - 2017 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 3 - 2 - 2017 , 
11. 30 മണി. 
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് വിരിട്ടുള്ള കവറിൽ കൊള്ളുന്നു 


31st JAN . 2017] 

STORES PURCHASE 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്ര ഹി ക്കു ന്ന വർ 

(3) 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, 
പിൻ - 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ ണ്ടതും 

നമ്പർ സി2 -7655/2016/ ജി. ഡി. സി . റ്റി. 2017 ജനുവരി 10 . 
നിശ്ചിത ടെണ്ടർ ഫോറം വാ ങ്ങേ ണ്ട തു മാ ണ് . ടെണ്ടർ 

തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ 
ഫോറ ത്തി നാ യുള്ള അപേ ക്ഷ യോ ടൊപ്പം മുക ളിൽ 

2016 - 17 വർഷം വിവിധ വകു പ്പു ക ളി ലേക്ക് ബുക്ക് സ് 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത 

വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സ ര 
വില ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ 

സ്വഭാവത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
നൽകുന്നതുമല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാ 

ദർഘാസ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള കവറിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
വുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ 

39 / 2016 - 17 ബുക്ക്സ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി എന്ന് 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം 

രേഖപ്പെടുത്തി “ ദി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ 
വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ ദർഘാസ് 

കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, പിൻ - 695 011 , കേരളം ” എന്ന 
ഫോറം വേണ മെ ന്നു ള്ള വർ ദർ ഘാ സ് ഫോറ ത്തിന്റെ 

മേൽ വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചു ത ര ണ്ട താ ണ് . താമസിച്ച് 
വിലയോടൊപ്പം - 50 അധികം പോസ്റ്റൽ ചെലവിലേക്കായി 

ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
മണിയോർഡർ മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ 

നൽകിയവരുടെയോ അവരുടെ അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളുടെയോ 
ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 27 - 1 - 2017 , 3 മണിവരെ 

സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
ആയിരിക്കും. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 39 / 2016 -17. 
No, C2/7656/2016/DCT. 

10th January 2017. 

ഏകദേശ വില 5,00,000 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the purchase of Journals for the Various 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
Departments of Government Dental College, ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
Thiruvananthapuram for the year 2016 -17 as detailed 
below . The envelopes containing the tender should bear 

അസ്സൽ - 1,125. 
the superscription “ Tender No. 38 /2016 - 17 for the supply 

പകർപ്പ് - 563 . 
of Journals ” and should be addressed to “ The Principal, 
Government Dental College , Thiruvananthapuram , 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
Pin - 695 011 . 

സമയവും - 1 - 2 - 2017 , 3 മണി. 
Late tenders will not be accepted. The tenders will be 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
opened in the presence of such of the tenderers or their 

സമയവും 2 - 2- 2017, 3 മണി. 
authorized representatives , who may be present and at 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 3- 2 -2017 , 
that time. 

12 മണി. 
Tender No. - 38/2016-17. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ ഹി ക്കു ന്ന വർ 
Approximate Cost - 5,00,000 . 

പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, 

പിൻ - 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും 
E . M. D . 1 %. 

നിശ്ചിത ടെണ്ടർ ഫോറം വാങ്ങേ ണ്ട തു മാ ണ് . ടെണ്ടർ 
Cost of tender form : 

ഫോറ ത്തി നാ യുള്ള അ അ ക്ഷ യോ ടൊപ്പം മുകളിൽ 

സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത 
Original - 1 ,125. 

വില ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ 
Duplicate - 563 . 

നൽകുന്നതുമല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാ 

വുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ 
Last date and time of sale of tender form പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
1 - 2 -2017, 3 p . m . 

വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . തപാലിൽ ദർഘാസ് 
Last date and time of receipt of tender form 

ഫോറം വേണ മെ ന്നു ള്ള വർ ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ 
2 - 2 - 2017 , 3 p . m . 

വിലയോടൊപ്പം 50 അധികം പോസ്റ്റൽ ചെലവിലേക്കായി 

മണിയോർഡർ മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ 
- Date and time of opening of tender - 3 - 2 - 2017, ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 27 - 1 - 2017 , 3 മണിവരെ 
11.30 a . m . 

ആയിരിക്കും. 
Intending tenderers may on application 
to The Principal, Government Dental College, 

| No , C2 /7655/2016/DCT. 

10th January 2017. 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011, obtain requisite tender 

Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
forms on which tenders should be submitted . Application 

invited for the purchase of Books for the Various 
for the tender form should be accompanied by a cash 

Departments of Government Dental College , 
remittance shown above , which is the price fixed for a 

Thiruvananthapuram for the year 2016 -17 as detailed 
form and which is not refundable , at any circumstances. 

below . The envelopes containing the tender should bear 
The tender forms are not transferable . Cheques , Postage 

the superscription “ Tender No. 39 / 2016 - 17 for the supply 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 

of Books ” and should be addressed to “ The Principal, 
forms, nor will the forms be sent by VPP . Tender forms 

Government Dental College , Thiruvananthapuram , 
will be sent, if required , by post on payment of an 

Pin - 695 011 . 
additional amount of 50 as postage charge in the form 
of Money Order. Last date of receipt of Money Order is 

Late tenders will not be accepted . The tenders will be 
27 - 1 - 2017 at 3 p . m . The specifications and tender 

opened in the presence of such of the tenderers or their 
schedule attached to the tender notice will forms part of authorized representatives, who may be present and at 
this tender notice . 

that time . 
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KERALA GAZETTE 


[PART III 


Tender No . - 39/2016 -17. 
Approximate Cost _ 5,00,000 . 
E . M. D - 1 %. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ 675. 

പകർപ്പ് - 338. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 1- 2- 2017, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 2 - 2- 2017 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 3 - 2 - 2017 , 
12.30 മണി. 


Cost of tender form : 

Original - 1 ,125. 

Duplicate — 563. 
Last date and time of sale of tender form 
1 - 2- 2017, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
2 -2- 2017, 3 p. m . 

| Date and time of opening of tender - 3 - 2 - 2017, 
12 Noon . 

Intending tenderers may on application 
to The Principal, Government Dental College , 
Thiruvananthapuram , Pin - 695 011, obtain requisite tender 
forms on which tenders should be submitted . Application 
for the tender form should be accompanied by a cash 
remittance shown above , which is the price fixed for a 
form and which is not refundable, at any circumstances . 
The tender forms are not transferable . Cheques, Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
forms, nor will the forms be sent by VPP. Tender forms 
will be sent, if required , by post on payment of an 
additional amount of 50 as postage charge in the form 
of Money Order. Last date of receipt of Money Order is 
27 - 1 - 2017 at 3 p . m . The specifications and tender 
schedule attached to the tender notice will forms part of 
this tender notice . 


ദർ ഘാസ് സമർപ്പി ക്കാൻ ആഗ്ര ഹി ക്കു ന്ന വർ 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, 
പിൻ - 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ ണ്ടതും 
നിശ്ചിത ടെണ്ടർ ഫോറം വാങ്ങേ ണ്ട തു മാ ണ് . ടെണ്ടർ 
ഫോറ ത്തി നാ യുള്ള അപേക്ഷ യോ ടൊപ്പം മുകളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത 
വില ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ 
നൽകു ന്ന തു മ ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
ചെക്കുകളോ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കു ന്നതല്ല. 
തപാലിൽ ദർഘാസ് ഫോറം വേണമെന്നുള്ളവർ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില യോടൊപ്പം - 50 അധികം പോസ്റ്റൽ 
ചെലവിലേക്കായി മണിയോർഡർ മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
മണിയോർഡർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 27 - 1 - 2017, 
3 മണിവരെ ആയിരിക്കും. 


നമ്പർ സി2 -7778 /2016/ ഡി. സി . റ്റി . 

2017 ജനുവരി 10. 
തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ 
2016 - 17 വർഷം ഓർത്തോ ഡോ ണ്ടിക്സ് വകു പ്പിലേക്ക് 
ബയോസ്റ്റാർ/ മിനിസ്റ്റാർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . താൽപര്യമുള്ള ടെണ്ടർമാർ ടെക്നിക്കൽ ബിഡും 
ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡും പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ മുദ്രണം 
ചെയ്ത് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ടെക് നിക്ക ൽ ബിഡ് 
ഉൾക്കൊള്ളിച്ച കവറിനു പുറത്ത് “ ടെണ്ടർ നമ്പർ 40 / 2016 -17 
ടെക് നി ക്ക ൽ ബിഡ് എന്നും ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് 
ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനു പുറത്ത് “ ടെണ്ടർ നമ്പർ 40 / 2016 - 17 
ഫിനാൽഷ്യൽ ബിഡും എന്ന് എഴുതി ചേർക്കേണ്ടതാണ്. 
ടെക്നിക്കൽ ബിഡിന്റെയും ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡിന്റെയും 
കവറുകൾ ഒരു കവറിലാക്കി കവറിനു പുറത്ത് “ ടെണ്ടർ 
നമ്പർ 40/ 2016-17 ബയോസ്റ്റാർ / മിനിസ്റ്റാർ വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തി നു വേണ്ടി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി “ ദി പിൻ സിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, പിൻ - 695 011 
എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചുതരേണ്ടതാണ്. താമസിച്ച് 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ടെക്നിക്കൽ 
ബിഡ് നൽകിയവരുടേയോ അവരുടെ അംഗീക്യത പ്രതിനിധി 
കളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 40 / 2016 -17. 
ഏകദേശ വില 3,00, 000. 
നിരതദ്രവ്യം 1 %. 


No . C2/ 7778/2016 /DCT. 

- 10th January 2017. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the purchase of "Biostar/ Ministar ” for 
Orthodontics Department of Government Dental College , 
Thiruvananthapuram for the year 2016 - 17 . Interested 
tenderers may submit separate Technical Bid in one 
sealed envelopes superscribing Tender No . 40 / 2016 - 17 
Technical Bid and separate Financial Bid in another 
sealed cover superscribing Tender No . 40 / 2016 - 17 
Financial Bid . Both covers should be inserted in one 
cover duly sealed and should bear the superscription 
“ Tender No . 40 /2016 - 17 for the supply of Endodontic 
Motor and Endodontic Motor Handpice ” and should be 
addressed to " The Principal, Government Dental College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . 

Late tenders will not be accepted . The Technical Bid 
will be opened in the presence of such of the tenderers or 
their authorized representatives , who may be present at 
that time. The Financial Bid will be opened after the date 
of opening of Technical Bid under intimation to the 
tenderers whose Technical Bid found to be acceptable 
and the date of opening of Financial Bid will be intimated 
through e -mail , fax and by telephone . No communication 
will be sent to tenders whose Technical Bid seemed to be 
not acceptable. 

Tender No . 40 /2016-17. 
Approximate Cost _ 3,00,000 . 
E . M. D - 1 %. 
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Cost of tender form : 

ഫോറ ത്തി നാ യുള്ള അപേ ക്ഷ യോ ടൊപ്പം മുക ളിൽ 
Original— 675 . 

സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത 

വില ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ 
Duplicate - 338. 

നൽകു ന്ന തു മ ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ കൈമാറ്റം 
Last date and time of sale of tender form 

ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
1- 2 - 2017, 3 p . m . 

ചെക്കുകളോ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതില്ല . 
Last date and time of receipt of tender form തപാലിൽ ദർഘാസ് ഫോറം വേണമെന്നുള്ളവർ ദർഘാസ് 
2 - 2 - 2017 , 3 p . m . 

ഫോറത്തിന്റെ വില യോടൊപ്പം - 50 അധികം പോസ്റ്റൽ 
- Date and time of opening of tender - 3 - 2 - 2017, 

ചെലവിലേക്കായി മണിയോർഡർമുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
12 .30 p . m . 

മണിയോർഡർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 8 - 2 - 2017 , 

3 മണിവരെ ആയിരിക്കും. 
Intending tenderers may on application 
to The Principal, Government Dental College , 

No. C2/7781/2016/DCT. 

| 29th December 2016. 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 , obtain requisite tender 
forms on which tenders should be submitted . Application 

Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
for the tender form should be accompanied by a cash invited for the purchase of Instruments for the Various 
remittance shown above , which is the price fixed for a Departments of Government Dental College , 
form and which is not refundable, at any circumstances. Thiruvananthapuram for the year 2016 - 17 as detailed 
The tender forms are not transferable . Cheques, Postage below . The envelopes containing the tender should bear 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 

the superscription “ Tender No. 43 /2016 - 17 for the supply 
forms, nor will the forms be sent by VPP . Tender forms 

of Examination Gloves — Medium ” and should be 
will be sent, if required , by post on payment of an 

addressed to “ The Principal, Government Dental College , 
additional amount of 50 as postage charge in the form 

Thiruvananthapuram , Pin - 695 011 . 
of Money Order. Last date of receipt of Money Order is 
27 - 1 - 2017 at 3 p . m . The specifications and tender 

Late tenders will not be accepted . The tenders will be 
schedule attached to the tender notice will forms part of opened in the presence of such of the tenderers or their 
this tender notice . 

authorized representatives, who may be present and at 

that time. 
- ( 5) 

Tender No. 43/ 2016-17. 
നമ്പർ സി2 - 7781/ 2016 / ജി. ഡി . സി. റ്റി . 2016 ഡിസംബർ 29. 

Approximate Cost - 3,92,000. 
തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ 

E . M. D . - 1 %. 
2016 - 17 വർഷം വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ് 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സ ര 

Cost of tender form : 
സ്വഭാവത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 

Original — 900. 
ദർഘാസ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള കവറിൽ “ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
43 / 2016 - 17 ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി 

Duplicate — 450 . 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി “ ദി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, പിൻ - 695 011 , കേരളം എന്ന 

Last date and time of sale of tender form 
മേൽ വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചു ത ര ണ്ട താ ണ് . താമസിച്ച് 

20 -2 -2017, 3 p . m . 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 

Last date and time of receipt of tender form 
നൽകിയവരുടെയോ അവരുടെ അംഗീക്യത പ്രതിനിധികളുടെയോ | 21- 2-2017, 3 p. m . 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

Date and time of opening of tender -- 22 - 2 - 2017, 
ദർഘാസ് നമ്പർ 43/2016 - 17. 

11 a . m . 
അടങ്കൽ തുക - 3,92,000. 

Intending tenderers may on application 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

to The Principal , Government Dental College , 

Thiruvananthapuram , Pin - 695 011 , obtain requisite tender 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

forms on which tenders should be submitted . Application 
അസ്സൽ - 900 . 

for the tender form should be accompanied by a cash 

remittance shown above , which is the price fixed for a 
പകർപ്പ് - 450. 

form and which is not refundable, at any circumstances. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും The tender forms are not transferable. Cheques , Postage 
സമയവും - 20 - 2 - 2017, 3 മണി. 

Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 

forms, nor will the forms be sent by VPP. Tender forms 
- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

will be sent, if required , by post on payment of an 
സമയവും 21- 2 - 2017, 3 മണി. 

additional amount of 50 as postage charge in the form 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 22- 2 -2017 , of Money Order. Last date of receipt of Money Order is 
11 മണി. 

8 - 2 - 2017 at 3 p . m . The specifications and tender 

schedule attached to the tender notice will forms part of 
- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കു ന്ന വർ 

this tender notice . 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, 
പിൻ - 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും 

Govt. Dental College, 

( Sd.) 
നിശ്ചിത ടെണ്ടർ ഫോറം വാങ്ങേ ണ്ട തു മാ ണ് . ടെണ്ടർ 

Thiruvananthapuram . 

Principal. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി1/13149 / 2016 / ജി. റ്റി . ഡി . എം . സി . എ . 2016 ഡിസംബർ 29. 

ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ താഴെ 
വിവരിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ 1, 4 , 6, 7, 13, 14 , 15, 17 ഇവയ്ക്ക് 
- 400, കമനമ്പർ 2 - ന് - 800, കമനമ്പർ 3 - ന് 740 , 
ക്രമനമ്പർ 5, 9, 10 , 11 , 16 ഇവയ്ക്ക് - 630, കമനമ്പർ 
8 - ന് - 1,100, കമനമ്പർ 12 - ന് 840 . 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഉപകരണത്തിന്റെ 
പേരും എണ്ണവും 


വിഭാഗം 


പകർപ്പ് - കമനമ്പർ 1, 4, 6, 7 , 13, 14 , 15, 17 ഇവയ്ക്ക് 
200, കമനമ്പർ 2 - ന് 400 , കമനമ്പർ 3 - ന് 370, 
ക്രമനമ്പർ 5- ന് 315 , ക്രമനമ്പർ 8- ന് 550 , ക്രമനമ്പർ 9, 
10 , 11, 16 ഇവയ്ക്ക് 320, ക്രമനമ്പർ 12 - ന് 420. 

- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 6 - 2 - 2017 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 6 - 2 - 2017, 4 മണി. 


- 1 


20/ 16 - മോണോകുലർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് 
എൽ. ഇ . ഡി . - 10 

പത്തോളജി 


2 21/ 16 തീ പാർട്ട് ബ്ലഡ്അനലൈസർ - 1 പത്തോളജി 

22 / 16 - ബയോളജിക്കൽ സേഫ്റ്റി 
ക്യാബിനറ്റ് ക്ലാസ് 2 ബി - 1 മൈക്രോബയോളജി 


- 23/ 16 ഹെഡ് ആന്റ് നെക്ക് ബേസ് പ്ലേറ്റ് 
പി . ഒ. സി . എൽ. മേക്ക് (അകിലിക് 
പെർപെക്സസ്/ പോളി കാർബണേറ്റ്) 
എലോംഗ് വിത്ത് കോംപാക്ടബിൾ 
പോളിയൂറെത്തൻ ഫോം ഹെഡ് 
ആന്റ് നെക്ക് സപ്പോർട്ട് സൈറ്റ് 
ഓഫ് സിക്സസ് - 4 

റേഡിയോതെറാപ്പി 
24 / 16 ബ്രസ്റ്റ് ബോർഡ് അക്രിലിക് 
പെഴ്സ്പെർ പോളി കാർബണേറ്റ് - 4 റേഡിയോതെറാപ്പി 
25/ 16 കോൾഡ് സെൻട്രിഫ്യൂജ് 
വിത്ത് ഹൈഡ്- 1 

-ബയോകെമിസ്ട്രി. 
26 /16 - സെൻട്രിഫ്യൂജ്(16 ബക്കറ്റ് 
കപ്പാസിറ്റി വിത്ത് ഹെഡ്) - 7 ബയോകെമിസ്ട്രി 
27/ 16 - എൻട്രോപ്പി മോണിറ്റർ ഓഫ് 

ഡെപ്ത് ഓഫ് അനസ്തേഷ്യ 1 അനസ്തേഷ്യ 
9 28/ 16 -ന്യൂറോമലർ ജംഗ്ഷൻ - 4-അനസ്തേഷ്യ 
| 29 /16 - പി. സി. എസ്. സിറിഞ്ച് പമ്പ്- 2അനസ്തേഷ്യ 
30/ 16 -ന്യൂമാറ്റിക് കംപ്രഷൻ ഡിവൈസ് 

ടു പ്രിവന്റ് ഡി . വി. റ്റി. - 2 ന്യൂറോ സർജറി 
12 31/ 16 - ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ് ഫോർ എൻഡോസ് 

കോപിക് സൈനസ് സർജറി - 1 ഇ . എൻ. റ്റി . 


- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും- കമനമ്പർ 1- ന് 7 - 2 - 2017 11 മണി, കമനമ്പർ 
2 - ന് 7 - 2 - 2017 12 മണി, കമനമ്പർ 3 - ന് 7 - 2 - 2017 
2 മണി, കമനമ്പർ 4- ന് 7 - 2 - 2017 3 മണി, ക്രമനമ്പർ 5- ന് 
7 - 2 - 2017 4 മണി, കമ നമ്പർ 6 - ന് 8 - 2 - 2017 11 മണി, 
കമനമ്പർ 7 - ന് 8 - 2 - 2017 12 മണി, കമനമ്പർ 8 - ന് 
8 - 2 - 2017 2 മണി, കമനമ്പർ 9 - ന് 8 - 2 - 2017 3 മണി, 
കമനമ്പർ 10 - ന് 8 - 2 - 2017 4 മണി, കമനമ്പർ 11 - ന് 
9 - 2 - 2017 11 മണി, ക്രമനമ്പർ 12 - ന് 9 - 2 - 2017 12 മണി, 
കമനമ്പർ 13 - ന് 9 - 2 - 2017 2 മണി, കമനമ്പർ 14 - ന് 
9 - 2 - 2017 3 മണി, കമനമ്പർ 15 - ന് 9 - 2 - 2017 4 മണി, 
കമനമ്പർ 16 - ന് 10 - 2 - 2017 11 മണി, കമനമ്പർ 17 - ന് 
10 - 2 -2017 12 മണി. 


13 32 / 16 -ഗ്യാസ്ട്രോവീഡിയോ മൈക്രോകാർഡിയോ 
നീഡിൽ ഹോൾഡർ - 2 

തൊറാസിക് 

സർജറി 
14 - 33 / 16 - ഡയമൺഡ് ഡസ്റ്റഡ് മൈക്രോ കാർഡിയോ 
ഫോഴ്സസ്സപ്തസ് വിത്ത് റൗണ്ട് 

തൊറാസിക് 
ഹാൻഡിൽ ആന്റ് കൗണ്ടർ 

സർജറി 
ബാലൻസ് - 4 


ദർഘാസ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് 
നമ്പർ, ഇനവിവരം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് റ്റി. ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ- 688 005 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാകുന്നു . വൈകികിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
കൊടുത്ത തീയതികളിലും സമയങ്ങളിലും സമർപ്പിക്കുന്ന 
വരുടേയോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയുടേയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ ഓഫീസ് 
സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, 
സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാസിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . വില തിരികെ 
ലഭിക്കുന്നതല്ല. സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനൊപ്പം 
ലഭി ക്കു ന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ 
ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദർഘാസിന്റെ വിലയോടൊപ്പം - 50 കൂടി 
ചേർത്ത് മണി ഓർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അവസാന ദിവസത്തിന് 10 പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ലഭിക്കുന്ന മണി ഓർഡറുകൾ മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ - 200 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മത പത്രവും ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന ആകെ 
വില യുടെ ഒരു ശത മാനം വരുന്ന തുകയ്ക്ക് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ 
സ്ഥിര നിക്ഷേപ സർട്ടി ഫിക്കറ്റോ നിര ത ദ വ്യ മായി 
സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . സ മ്മ ത പത്രവും നിര ത ദ വ്യവും 
അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിക്കും. 


15 34/ 16 മൈക്രോ വാസ്കലാർ 

- സിസേഴ്സ് - 4 


16 35/ 16 ചോക്സ് മൾട്ടിപർപ്പസ് 

ർന ഐ . എം . എ . 
മിടൽ വാൽവ് റിട്രാക്ടർ - 1 
| 17 36 / 16 - 30 ഡിഗ്രി ( ഫോർ ഒബ്ലിക്) 

ടെലിസ്കോപ്പ് - 1 


കാർഡിയോ 
താറാ സിക് 
സർജറി 
കാർഡിയോ 
തൊറാസിക് 
സർജറി 


യൂറോളജി 
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No. C1/ 13149/2016 /GTDMCA. 


29th December 2016. 


Sealed tenders are invited for the purchase of 
following Items for Various Departments to Government 
T. D . Medical College, Alappuzha -688 005. 


Cost of tender form : 

Original — 400 for Sl. Nos. 1, 4 , 6 , 7 , 13, 14 
15 , 17 , 800 for Sl. No. 2 , 740 for Sl. No. 3, 630 
for Sl. Nos. 5 , 9 , 10 , 11 , 16 , 1, 100 for Sl. No. 8 , 

840 for Sl. No. 12 . 


Department 


Si. 
No . 


Tender No. and Name of 
Equipments with 

Quantity 


Duplicate — 200 for Sl . Nos. 1, 4 , 6 , 7, 13 ,14 , 
15 , 17 , 400 for Sl. No. 2 , 370 for Sl. No. 3 , 315 
for Sl. No. 5, ` 550 for Sl. No. 8 , 320 for Sl. Nos. 9 , 
10 , 11 , 16 , 420 for Sl. No. 12 . 


Last date and time of sale of tender — 6 - 2 - 2017 , 
3 p . m . 


Last date and time of receipt of tender — 6 - 2 -2017 , 
4 . p . m . 


Date and time of opening of tender — 7 - 2 -2017 , 
11 a . m . for Sl. No . 1 , 7 - 2 - 2017 , 12 Noon for 
Sl. No. 2 , 7 - 2 -2017 , 2 p . m . for Sl. No. 3 , 7 -2 - 2017 , 
3 p . m . for Sl. No. 4 , 7 - 2 - 2017, 4 p . m . for Sl. No. 5 , 
8 -2 - 2017 11 a . m . for Sl. No. 6 , 8 - 2 - 2017 , 12 p . m . for 
Sl. No. 7 , 8 - 2 - 2017 , 2 p . m . for Sl. No. 8 , 8 - 2 -2017 , 
3 p . m . for Sl. No. 9 , 8 - 2 -2017 , 4 p . m . for Sl . No. 10 , 
9 -2 -2017 , 11 a. m . for Sl. No. 11, 9 -2 - 2017 , 12 Noon 
for Sl. No. 13, 9 - 2 - 2017 , 2 p . m . for Sl. No. 13 , 
9 -2 -2017 , 3 p. m . for Sl. No. 14 , 9 -2 - 2017, 4 p . m . for 
Sl. No . 15 , 10 - 2 - 2017 , 11 a . m . for Sl. No . 16 and 
10 - 2 - 2017, 12 Noon for Sl. No. 17 . 


1 20 / 2016 — Monocular 
microscope LED — 10 

Pathology 
2 21/2016 — Three part blood 
analyser - 1 

Pathology 
3 22 / 2016 — Biological safety 
Cabinet Class II B — 1 

Microbiology 
4 23 /2016 — Head and Neck 

Base plate POCL make (Acrylic / 
perpex /polycarbonate ) along with 
compatible polyurethane foam head 

and neck support set of six - 4 Radiotherapy 
5 24 / 2016 — Breast Board Acrylic/ 
persper/poly Carbonate — 4 

Radiotherapy 
6 25 /2016 — Cold centrifuge with head - 1 

Biochemistry 
7 26 /2016 — Centrifuge 16 bucket 
Capacity with head 7 

Biochemistry 
8 27 / 2016 — Entropy monitor of depth 
of anaesthesia — 1 

Anaesthesia 
9 28 /2016 — Neuro Mascular Junction — 4Anaesthesia 
10 29 / 2016 — PCS syringe pump — 2 Anaesthesia 
11 30 / 2016 — Pneumatic compression device 
to prevent DVT — 2 

Neuro surgery 
12 31/2016 — Instruments for Endoscopic 
Sinus Surgery _ 1 

ENT 
13 32 /2016 — Gastro Video micro needle 
holder 2 

Cardiothorasic 

surgery 
14 33 / 2016 — Diamond dusted micro 

forceps with round handle and Cardiothorasic 
counter balance — 4 

surgery 
15 34 / 2016 — Micro vascular scissors — 4 

Cardiothorasic 

surgery 
16 35 / 2016 — Chaux multipurpose sterna 
IMA -Mitrl valve Retractor - 1 Cardiothorasic 

surgery 
17 36 / 2016 — 30° (for oblique) Telescope — 1Urology 


Tenders should be addressed to the Principal, T. D . 
Medical College, Alappuzha - 688 005. Tender No. and 
due date should be superscribed on each envelope. Late 
tenders will not be accepted . Tender will be opened at 
the time and date noted above in the presence of such 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. Intending tenderers may obtain the 
tender forms from the undersigned on all working days 
from 10 a.m . to 4 p .m . Cheques, drafts, postage stamps 
will not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate tender, if required will be issued on additional 
payments as shown in the schedule . Tender form is not 
transferable and the cost is not refundable. Tender forms 
will be supplied to the firm by registered post subject to 
a cash payment of 50 in addition as postage charges. 
Money order will be accepted only if received within 10 
clear working days prior to due date for submission of 
tenders . Further details can be had from the college 
office during working time. Tender should be 
accompanied by an agreement executed in Kerala Stamp 
Paper worth 200 and EMD 1 % of the total cost of the 
item tendered . Tenders without EMD will be rejected . 


Government T. D . Medical College, 
Vandanam , Alappuzha -5 . 


(Sd .) 
Principal. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 

Intending tenderers may obtain tender from the 

undersigned on cash payment during office hours i. e., 
നമ്പർ സി / 03 / 2017 / ഡി . സി. കെ . 

2017 ജനുവരി 5, 10 a . m . to 3 p . m . upto 13 - 2 - 2017. Cheques, drafts , 

stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
- കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജിലെ ഡിപ്പാർട്ട് മെ ന്റ 

tender form . Duplicate tender forms can be obtained on 
ക ളി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ പെരിയോ മെറ്റീ രി യ ലു കൾ 

additional payment per copy. The tender form is not 
വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

transferable and cost is not refundable. The undersigned 
ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജ് ആഫീസിൽ 

reserves the right to cancel the tender at any time 
നിന്നും നിശ്ചിത വില കൊടുത്ത് നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 

partially or completely without specifying any reason . 
ടെണ്ടർ ഫോം തപാ ലിൽ വേണ്ടവർ ഓരോ ടെണ്ടർ 

Tender form will also be supplied to the firms by 
ഫോമിനും ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 50 തപാൽ 

Registered Post subject to cash payment by Money Order 
ചാർജ്ജും പിൻ സി എൽ, ഗവ . ഡെന്റൽ കോളേജ്, 

inclusive of cost of tender form with postal charges 
കോട്ടയം- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്ക ണം . ടെണ്ടർ 

- 50. Money Orders will be accepted only upto 
ഫോമിന്റെ വില നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരമോ 31 - 1 - 2017 . 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. സാധനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, 
ടെണ്ടറിന്റെ പൊതു വ്യവ സ്ഥ കൾ മുത ലാ യ വ ടെണ്ടർ 

Tender Number - 27 /16 
ഫോ മിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏതൊരു ടെണ്ടറും P. A . C . - 5,00, 000 
ഭാഗി ക മായോ പൂർണ്ണമായോ യാതൊരു കാര ണ വും 

EMD - 1 % 
കാണിക്കാതെ റദ്ദ് ചെയ്യു ന്ന തിന് പിൻ സി എ ലിന് 
അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

Cost of tender form - 1, 050 
- ടെണ്ടർ ഫോം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക വ റിനുമുകളിൽ 

Last date of receipt of Money Order — 31- 1- 2017 . 
ടെണ്ടർ നമ്പരും തുറക്കേണ്ട തീയതിയും കാണിച്ചിരിക്കണം. Last date and time of tender sales — 13 - 2 - 2017 , 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 

3 p . m . 
ദർഘാസ് നമ്പർ 27 / 16 

Last date and time of receipt of tender 

14- 2 - 2017, 3 p . m . 
അടങ്കൽ തുക - 5,00,000 

- Date and time of opening of tender - 15 - 2 - 2017 , 
നിരതദ്രവ്യം - 1 % 

11 a . m . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,050 

Government Dental College, 

( Sd .) 
Kottayam. 

Principal. 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
31 - 1 - 2017 . 

റീ - ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് 
ദർ ഘാസ് വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

നമ്പർ എസ്1/ 20550/ 2016. 

2016 ഡിസംബർ 29. 
സമയവും - 13 - 2 - 2017 , 3 മണി. 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന മെ കാ മോട്ടോർ സർ ജി ക്ക ൽ ഹാൻ ഡ് പീസസ് 
തീയതിയും സമയവും 14-2 -2017, 3 മണി. 

( 10 എണ്ണം) സപ്ലെ ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 15 -2- 2017, 

സീൽ ചെയ്തു ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
11 മണി. 

- ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന ക വ റി നു മു ക ളിൽ നമ്പർ 

എസ്1 /20550/ 2016 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
- പങ്കെടു ക്കാൻ താല് പ ര്യ മു ള്ള വർക്ക് സൈറ്റ് 
സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക്- 1, 20, 000. 
| ( www.gackottayam .org ) 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 420 . 
No, C / 03/ 2017/DCK . 

5th January 2017 . 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

സമയവും 
Sealed tenders are invited for the supply of 

- 2 - 2 - 2017 , 3 മണി. 
Perio Materials to Government Dental College , - ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
Kottayam . 

3 - 2 - 2017 , 5 മണി. 
The tender should be superscribed Tender No. 27/ 16 

-- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- - 4 - 2 - 2017 
due on 14 - 2 - 2017 and addressed to the Principal, 

ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 
Govt. Dental College , Kottayam . Belated tenders will not - ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരി 
be accepted . The tenders will be opened at Govt. Dental ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി - 31- 3- 2017. 
College , Kottayam on 15 - 2 -2017 in the presence of such 

- ദർഘാസ് ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
of the tenderers or their authorized representatives 

തു മായ വിലാസം - സൂ പ ണ്ട് , മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
who are present at that time. 

ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 
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No. S1/ 20550/ 2016 . 

29th December 2016. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited 
for the supply of the Micro Motor Surgical Handpieces 
10 ( Nos.) to Medical College Hospital , Kozhikode . 

Superscription tender number should be specifically 
noted as S1/ 20550/ 2016 . 

Tender Cost - 1,20,000 
E . M. D . - 1 % 
| Price of tender (in duplicate ) ST cash only/ Money 
Order ) - 420. 

Date and time of close of sale of tender form 
2- 2 - 2017, 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender form 
3- 2 - 2017, 5 p . m . 

- Date and time for opening of tender - 4- 2 - 2017 , 
12 Noon . 

Date upto which rates are to be firm — 31-3- 2017 . 

Address of Officer from whom tender forms are to 
be obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode. 


- ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പർ മേലെഴുത്തോടുകൂടി 
- നേരിട്ട് നൽകുകയോ, അല്ലാത്തപക്ഷം, സൂപ്രണ്ട്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
ഓഫ് ചെസ്റ്റ് ഡിസീ സസ്, ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്- 673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ അവ സാന 
തീയ തിക്ക് മുൻപായി കിട്ട ത്ത ക്ക വി ധ ത്തിൽ തപാലിൽ 
അ യ യ് ക്കു കയോചെയ്യേ ണ്ട താ ണ് . വൈകിലഭി ക്കു ന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
നിശ്ചിത മാനദ ണ്ഡ ങ്ങൾ പാലിക്കാ ത്തതും നിര ത ദ്രവ്യം 
സഹിതം സമർപ്പിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ യാതൊരുവിധ 
അറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
17 - 2 - 2017 രാവിലെ 11. 30 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ച് 
വരുടെ യോ അ വർ ചുമ ത ല പ്പെ ടു ത്തു ന്ന വരുടെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറ ക്ക പ്പെടു ന്ന താ ണ് . ദർഘാ സു കൾ 
തുറ ക്കു ന്ന തിന് നിശ്ചയിച്ച ദിവസം അവ ധി യായി 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
നിശ്ചിയിച്ച സമയത്തുതന്നെ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 
തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
മണിയോർഡർ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുക യു ള്ളു . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുക ഇൻഡ്യൻ രൂപയിൽ 
ആ യി രി ക്ക ണം . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . 

- 200 ( ഇരു നൂറ്രൂപ ) -യുടെ കേ രള സർക്കാരിന്റെ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃ ക യിലുള്ള സമ്മത പത്രം 
വാഗ്ദാന തുകയുടെ 1 ശതമാനം നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി 
ദർ ഘാ സി നൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 
സംബന്ധിച്ച പൂർണ്ണ അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ചെസ്റ്റ് ഡിസീസസ് 
സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തിസമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 
( ഫോൺ- 0495 2359645). 


Govt. Medical College Hospital, 
Kozhikode . 


(Sd.) 
Superintendent. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


No. S1-3411 /2016/ICD . 

3rd January 2017. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the manufacturers or authorised 
suppliers for the supply of Non invasive Vetilator- 2 Nos. 
to Institute of Chest Diseases , Government Medical 
College, Kozhikode . Demonstrations of the item are to be 
done if necessary . 


നമ്പർ എസ്1 / 3411 /2016 / ഐ . സി. ഡി . 2017 ജനുവരി 3. 

കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് ഡിസീസസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
നോൺ ഇൻ വേ സീവ് വെന്റി ലേ റ്റർ രണ്ട് ( 2 എണ്ണം) 
എണ്ണം വിതരണം നടത്തുന്നതിന് നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മത്സരാധി 
ഷ് ഠി ത മായ മുദ്രവെ ച്ച ദർഘാസു ക ൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രവർത്തന 
രീതികൾ നേരിട്ട് നടത്തി ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 

ഏകദേശ വില : 2,10,000 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 665. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 335. 
തപാൽ മുഖേന വിൽപ്പന നട ത്തുന്ന ദർ ഘാ സ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില - 680. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽവഴി വിൽപ്പന നടത്തുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും - 8 - 2 - 2017 , 2 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് വിൽപ്പന നട ത്തുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 15 - 2- 2017, 3.30 മണി. 

ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 16 - 2 - 2017, 3. 30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
17 - 2 - 2017 , 11 മണി. 


Estimated Cost - 2, 10 ,000 . 
Cost of tender form : 

Original — 665. 

Duplicate — 335 . 
- Cost of tender form By Post - 680. 

Last date and time of tender form by post 
8 -2 - 2017 , 2 p . m . 

Last date and time of sale of tender form 
- 15 - 2 -2017, 3 . 30 p . m . 


Last date and time of receipt of tender form 
16 - 2 -2017, 3 .30 p . m . 

Date and time for opening of tender - 17 - 2- 2017 , 
11. a . m . 


Tenders should be superscribed as Tender 
No. S1 / 3411/ 2016 / ICD and addressed to the 
Superintendent, Institute of Chest Diseases, Govt. Medical 
College , Kozhikode -673 008 . Tenders should be 
submitted on or before 16 - 2 - 2017 , 3 . 30 p . m . Belated 
tenders will not be accepted . Each tender should be 
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Specifications— Refer tender document. 


submitted along with an agreement signed and executed 
in Kerala Stamp Paper worth 200 and Earnest Money 
Deposit @ 1 % of the total cost of the items tendered 
for. Tenders will be opened on the above date in the 
presence of the tenderer or their authorised 
representatives. If the tender opening day is declared as 
holiday, the tenders will open on the next working day on 
time. 


Date of sale of tender - 16 - 1- 2017 to 22 -2 -2017 . 

Due date and time for receipt of tender 
22 -2 -2017 , 1 p . m . 


Date and time of opening of tender — 22 - 2 - 2017 , 
3 p . m . 


Place of submission & Opening Regional Transport 
Office, Thrissur. 


Cost of tender form - 1 ,500 (Rupees One 
Thousand Five hundred only ) + 5 % VAT for Sl. No. 1 and 

500 (Rupees Five hundred only ) + 5 % VAT for 
Sl. No. 2 . 


Rates should be quoted in Indian Rupees only 
against payment. The Tenders which do not satisfy the 
condition , without the agreement and with insufficient 
Earnest Money Deposit are liable to be rejected without 
any notice. Cheque , Draft, Postage Stamp etc . will not 
be accepted towards the cost of tender form . Duplicate 
copy of tender form can be obtained on payment. Stamp 
Paper will be supplied to the the firms out side Kerala , 
on request along with remittance of 140 by money 
order taken in favour of the Superintendent, Institute of 
Chest Diseases, Govt. Medical College, Kozhikode . 

The Hospital Superintendent is the supreme authority 
for final decisions on tender process. Further details can 
be had from the office of the Superintendent, Institute of 
Chest Diseases , Govt. Medical College , Kozhikode , during 
working hours ( Phone 0495 2359645 ). 
Office of the Superintendent, 
Institute of Chest Diseases, 
Govt. Medical College, 

(Sd .) 
Kozhikode- 8 

Superintendent. 


Price of additional copy - 750 (Seven hundred and 
fifty only ) + 5 % VAT for Sl. No . 1 and · 250 
( Two hundred and fifty only ) + 5 % VAT for Sl. No. 2 . 


Earnest Money Deposit - 18 ,750 ( Eighteen 
thousand seven hundred and fifty only ) for Sl. No. 1 and 

6 , 250 (Six Thousand Two hundred and fifty only ) for 
Sl. No. 2 in the form of Demand Drafts (crossed ) from 
a local branch of State Bank of Travancore/State Bank of 
India in favour of The Regional Transport Officer, 
Thrissur, payable at Thrissur. 


Address of officer from whom tender forms are to 
be obtained and to whom tenders are to be submitted 
Regional Transport Officer , Regional Transport Office, 
2nd floor, Civil Station , Ayyanthole, Thrissur, 
Pin -680 003. 


Motor Vehicles Department 

TENDER NOTICE 


Email — k108 @ keralamvd .gov. in 


Phone - 0487 2360262 


CONDITIONS 


No. G7/ 1608 /2017 . 

9th January 2017. 
Sealed tenders are invited for the supply and 
installation of ICT Equipments at RT Office , Thrissur, 
Sub Regional Transport Offices, Irinjalakuda , Kodungallur, 
Chalakudy, Wadakkanchery and Guruvayur of the Motor 
Vehicles Department, on Buy Back Scheme in the name 
of Regional Transport Officer , Thrissur. 


Sale of tenders — The tender forms can be 
downloaded from the Department website , 
www .mvdkerala . gov. in . In such cases, the payment 
for the tender form should be submitted at the 
time of the submission of tender . 


Tender No. — G7/1608 /2016 . 


Items and Quantity 


1. Computer New 

: 6 Nos. 
2 . Laminator New 

: 6 Nos. 
3. Scanner New 

: 6 Nos. 
4 . Dot Matrix Printer New : 6 Nos. 
5 . Air Conditioner Replacement : 5 Nos. 


The tenders should be submitted in sealed envelop 
and superscribed with “ Tender 
No. 67/ 1608 /2017” and “ Tender for supply and 
installation of ICT Equipments at Regional 
Transport Office, Thrissur and Sub Offices ” . “Do 
not open before 22 -2 -2017” will be superscribed . 
For details please read the tender document. 
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3 . The last date for receipt of the tender will be on 

Technical Education Department 
22 -2 -2017 at 1 p . m . The tenders received after 

ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 
the last date and time specified above will be 

- ( 1) 
rejected . The tender offers shall be accompanied 
by an Earnest Money Deposit (EMD ) of ` 18,750 

നമ്പർ പി2 / 2504 / 16/ ജി . ഇ . സി . ബി.എച്ച്. 2017 ജനുവരി 10. 
( Eighteen thousand seven hundred and fifty only ) - ഗവ . എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ബാർട്ടൺ ഹിൽ- ലെ 
and - 6,250 ( Six thousand two hundred and fifty 

ഹോസ്റ്റ് ലി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ അടുക്കള സാമ ഗി കൾ 

വിതരണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും 
only ) for item No. 2 in the form of crossed 

മുദ്രവച്ച് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
demand draft drawn in favour of the “ Regional 

ദർഘാസ് നമ്പർ 01/ 2016 - 17. 
Transport Officer, Thrissur” payable at Thrissur 
from a local branch of State Bank of Travancore / 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
State Bank of India . The firms which are 

ഒറിജിനൽ - 600 + 30. 
exempted from furnishing EMD should produce 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 300 + 15 . 
an attested copy of relevent authorized document 

തപാൽ വഴി 600 + 30 + 50. 
for verification . The tenders without EMD or 
authorized documents exempting EMD will be 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അവ സാന 

തീയതിയും സമയവും 13 - 2 - 2017 , 2 മണി. 
rejected . SSI units registered with the Store 

- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
Purchase Department, Kerala or with National 

സമയവും - 13 - 2 - 2017 , 3 മണി. 
Small Scale Industries Corporation Ltd ., New 
Delhi are only exempted from the payment of 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 14 - 2-2017, 

11 മണി. 
EMD . 

അഡ്രസ്സ്: - പ്രിൻസിപ്പൽ, ഗവൺമെന്റ് എൻജിനീയറിംഗ് 
4 . The sealed tenders will be opened at 3 p . m . on കോളേജ്, ബാർട്ടൺഹിൽ, തിരുവനന്തപുരം. 
22 - 2 -2017 in the presence of the tenderers or 

- ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
their authorized representatives who may be മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
present at that time. Detailed information can be എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
obtained from the Regional Transport Office , 

ഗവ : എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേ ജ് , ബാർട്ട ൻ ഹിൽ, 

തിരു വ ന ത പ രം - 35 എന്ന മേൽ വി ലാ സ ത്തിൽ 
Thrissur on all working days . 

അയക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
5 . Tenders will be accepted only on working days. If 

പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 

ആകെ വിലയുടെ 1 % നിര ത ദ വ്യവും 200 വില യുള്ള 
the date of tender opening will be a holiday , the 

കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പാഥ മിക കരാർ പ്രതവും 
tenders will opened on very next working day at ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
same time. Late tenders will not be accepted . 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
6 . For any clarifications regarding the terms and 

വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 
conditions in the tender notice or the tender 
documents, please contact Shri Navakumar, Senior 

No . P2 /2504/ 16/ GECBH . 10th January 2017. 
Superintendent, Regional Transport Office , 

Sealed tenders are invited for the supply of Kitchen 
Thrissur, Ph: 0487 2360262 . 

utensils for use in the SC /ST Hostel of Government 
7 . Intending tenderers also may include charges for 

Engineering College, Barton Hill, Thiruvananthapuram. 
installation and on - site support at least for 3 Tender No . -- 01/ 2016- 17 . 
years as warranty in the tenders. 

Cost of tender form : 
Tender will be rejected , if the items quoted are 

Original — 600 + 30 ( VAT ). 
not compatiable with work flow , workload and 

Duplicate - 300 + 15 ( VAT ). 
existing software by this department and offices . 

By post ( Original) - 600 + 30 + 50 ( VAT). 
9. Decision of purchase committee will be last and 

Last date and time of sale of tender form 
final in case of disputed tenders and documents . 

13 - 2 - 2017 , 2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 

13- 2 - 2017, 3 p . m . 
Regional Transport Office, 

(Sd.) 

Date and time of opening of tender - 14 -2 - 2017 , 
Thrissur. Regional Transport Officer. 11 a.m . 
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Address of the Officer from whom tender forms are 

( 1 ) ( 2 ) 

(3 ) 

( 4 ) 
to be obtained to whom tenders are to be send — The 
Principal, Government Engineering College , Barton Hill , 9 Table chirava 
Thiruvananthapuram , Kerala . 

10 Aluminium utensil with 1 20 kg for one 
Phone : 0471 2780121 (Purchase Section ) 

lid (cooking capacity 15 kg 

number 
Email -purchase .gecbh @ gmail .com . 

Rice ) 
Intending tenderers may on application to the 11 Steel dabba with top cover 1 
undersigned to obtain the requiste tender form on which 

( 7 kg capacity) 
tenders to be submitted . Application for the tender form 

12 Steel dabba with top cover 1 
should be accompanied by a remittance of above prices 
fixed for the same and which is non -refundable under any 

(1 kg capacity ) 
circumstances. The tender forms are not transferable . 

Steel basin ( 12 litre 2 4 .800 kg for 
Cost of tender form is only acceptable by Money Order 

capacity ) 

6 numbers 
or cash remittance to this office . As per condition the 
tenderer should send along with his tender an agreement 

Steel basin (8 litre 2 4 .800 kg for 
executed and signed in Kerala Stamp Paper value of 

capacity 

6 numbers 
200 and Earnest Money Deposit 1 % of the total cost 15 Steel basin (4 litre 2 4 .800 kg for 
of articles tendered . Tenders without agreement, tender 

capacity 

6 numbers 
form and Earnest Money Deposit will be rejected . 

16 Uruli indalium ( 10 litre 1 3 kg for 
List of Items 

capacity ) 

1 number 
Name of the Item 

Quantity 

17 Uruli indalium ( 8 litre 2 5 .600 kg for 
Kitchen utensils for use in the Supply of Kitchen 

capacity 

6 numbers 
SC /ST hostel 

utensils for use in 18 Uruli indalium (6 litre 2 5 .600 kg for 
the SC /ST hostel. capacity ) 

6 numbers 
For list of items 
refer below or Uruli indalium (4 litre 

5 .600 kg for 
visit the website s capacity ) 

6 numbers 
1. www .gecbh.ac. in . 20 Steel thavi (big) 

5 

1 kg for 
or 2 . www . dtekerala . 

15 numbers 
gov.in . 

21 Steel thavi (Medium ) 5 1 kg for 15 
Items with Quantity Approximate 

numbers 
No. Specification Required Weight 22 Steel thavi (Small) 5 1 kg for 15 
( 3 ) (4 ) 

numbers 

23 Steel plates (for food 150 150 kg for 220 
1 Idaly panai (max big for 1 46 .300 kg for 

serving ) (square ) 

numbers 
200 inmates) (Aluminium ) one number 
Aluminium utensils, top 2 9 .700 kg for 
with cover ( 22 Litres 

two numbers 
capacity ) ( Vattachembu ) 

MMG 2112 / 2872/ 16 /21.M .M1.mil.ng ). 2017 BMUOI 10. 
Aluminium utensils, top 2 8 .200 kg for ഗവ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ബാർട്ടൺ ഹിൽ- ലെ 
with cover ( 15 Litres 

two numbers 

ഇലക് ടിക്കൽ മെഷ്വർമെന്റ് സ് & ഇൻ സ് ടുമെന്റേഷൻ 
capacity) ( Vattachembu ) 

ലാബിലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
Iron chatty ( 7 Litres 2 11 kg for two ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച 
capacity) 

numbers 

ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
Aluminium vanna ( 8 Litre 2 6 kg for four 

Børelym MM18 / 02 / 2016 - 17 
capacity ) 

numbers 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
Aluminium vanna (12 Litre 1 6 kg for four 
capacity ) 

numbers 

630121008 945 . 
Aluminium kalam (10 Litre 2 3 kg for two 

wszIcon — 473 . 
capacity ) 

numbers 

001508 0191 - 995 . 
Aliminium bucket ( 15 Litre 2 2 . 300 kg for 
capacity ) 

two numbers 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അവ സാന 

0900100 N200108- 2 - 2017 , 2 eml. 
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- ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും List of Items - visit the website s (1 ) www.gecbh . ac .in 
സമയവും - 8 - 2 - 2017 , 3 മണി. 

or (2 ) www . dtekerala .gov.in . 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 9 -2 - 2017 , 

( 3 ) 
11 മണി. 

ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ നമ്പർ പി2 / 5941/16 / ജി. ഇ . സി . ബി.എച്ച്. 2017 ജനുവരി 10. 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ . ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 

ഗവ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ബാർട്ടൺ ഹിൽ- ലെ 
ഗവ. എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജ്, ബാർട്ടൺ ഹിൽ, 

ക്ലാസ്സ് റൂമുകൾ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സ് ആക്കുവാൻ ലാബിലേക്ക് 
തിരു വ ന ന്ത പുരം- 16 എന്ന മേൽ വി ലാ സത്തിൽ അയയ് 

ആ വ ശ്യ മായ ഉപകരണങ്ങ ൾ വിത രണം ചെയ്യാൻ 
ക്കേണ്ട താ ണ് . താമ സിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദ ർ ഘാ സു കൾ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തോ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും - 200 വില 

ദർഘാസ് നമ്പർ 01 2017 - 18 
യുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും 
ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 

ഒറിജിനൽ - 1,000 + 50 വാറ്റ് 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 500 + 25 വാറ്റ് 

തപാൽ വഴി 1,000 + 50 + 50. 
No . P2/2872/16/ GECBH. 10th January 2017. 
Sealed tenders are invited for the supply of 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അ വ സാന 
equipment s in the Electrical Measurements & 

തീയതിയും സമയവും - 8 - 2 - 2017, 2 മണി. 
Instrumentation Lab of Government Engineering College, 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
Barton Hill, Thiruvananthapuram . 

സമയവും - 8 - 2 - 2017 , 3 മണി. 
Tender No . 2/ 2016- 17. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 9 - 2 - 2017 , 
Cost of tender form : 

11 മണി. 
Original - 945 , 

- ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
Duplicate — 473 . 

മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 

എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
By post (Original) — 995 

ഗവ. എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജ്, ബാർട്ടൺ ഹിൽ, 
Last date and time of sale of tender form തിരു വ ന ത പ രം - 16 എന്ന മേൽ വി ലാ സ ത്തിൽ 
8 - 2 - 2017 , 2 p . m . 

അയക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 

പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 
Last date and time of receipt of tender 
8 - 2 - 2017 , 3 p . m . 

ആകെ വില യുടെ 1 % നിര ത ദ വ്യവും - 200 വില യുള്ള 

കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പാഥ മിക കരാർ പ്രത വും 
- Date and time of opening of tender - 9 - 2- 2017, 

ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
11 a . m . 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
Address of the Officer from whom tender forms 

വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
are to be obtained and to whom tenders are to be send 
The Principal, Government Engineering College , Barton 

പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 
Hill, Thiruvananthapuram , Kerala . 

No. P2/5941/ 16/ GECBH. 10th January 2017. 
Phone: 0471 2780121 ( Purchase Section ) 

Sealed tenders are invited for the supply of 
Email -purchase. gecbh @ gmail .com . 

equipment s for Converting existing classrooms to Smart 
Intending tenderers may on application to the Classrooms making them ICT enabled of Government 
undersigned to obtain the requiste tender form on which - Engineering College, Barton Hill, Thiruvananthapuram. 
tenders to be submitted . Application for the tender form 
should be accompanied by a remittance of above prices 

Tender No . - 1/ 2017 -18. 
fixed for the same and which is non -refundable under any 

Cost of tender form : 
circumstances. The tender forms are not transferable . 
Cost of tender form is only acceptable by Money Order 

Original - 1,000 + 50 VAT 
or cash remittance to this office . As per condition the 

| Duplicate = 500 + 25 VAT 
tenderer should send along with his tender an agreement 
executed and signed in Kerala Stamp Paper value of 

By post ( Original) - 1 ,000 + 50 + 50 . 
200 and Earnest Money Deposit 1 % of the total cost 
of articles tendered . Tenders without agreement, tender 

Last date and time of sale of tender form 
form and Earnest Money Deposit will be rejected . - 8 -2- 2017, 2 p . m . 
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Last date and time of receipt of tender 
8- 2 - 2017, 3 p . m . 

Date and time of opening of tender - 9 - 2- 2017, 
11 a. m . 

Address of the Officer from whom Tender Forms 
are to be obtained to whom tenders are to be send The 
Principal , Government Engineering College , Barton Hill , 
Thiruvananthapuram, Kerala. 

Phone : 0471 2780121 (Purchase Section ). 
Email -purchase.gecbh @ gmail.com . 

Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requiste tender form on which 
tenders to be submitted . Application for the tender form 
should be accompanied by a remittance of above prices 
fixed for the same and which is non - refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable . 
Cost of tender form is only acceptable by Money Order 
or cash remittance to this office. As per condition the 
tenderer should send along with his tender an agreement 
executed and signed in Kerala Stamp Paper value of 

200 and Earnest Money Deposit 1 % of the total cost 
of articles tendered . Tenders without agreement, tender 
form and Earnest Money Deposit will be rejected . 

List of Items— visit the website s (1) www .gecbh .ac.in 
or (2 ) www .dtekerala . gov. in . 


4. താൽപ്പര്യമുള്ളവർ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും 

600 രൊക്കം നൽകി നേരിട്ടോ - 650 മണിയോർഡർ 
ആയി ഒടുക്കി തപാൽ മാർഗ്ഗമോ ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ടി തുക യാതൊരു കാരണവശാലും 
മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 200 - ന്റെ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫാറത്തിന്റെ വിൽപന 1- 2 - 2017 , 3 മണിക്ക് 
അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി 2 - 2 - 2017 - ന് വൈകിട്ട് 3 മണിവരെ 
ആയിരിക്കും. 3 - 2 - 2017, 11 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരുടെ 
സാന്നിധ്യത്തിൽ വച്ച് ദർ ഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന 

തായിരിക്കും. 
- 5. ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് ടെൻഡർ 

നമ്പർ 06 / 2016 - 17 എന്നും പാജക്ടർ നൽകുന്നത് 
സംബന്ധിച്ച് എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 
ദർ ഘാ സിനോടൊപ്പം 2 , 850 നിരതദ്രവ്യം 
“ പ്രിൻസിപ്പാൾ, കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്, 
തിരുവനന്തപുരം എന്ന പേരിൽ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് 
എസ്. ബി . റ്റി . ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രഷറി ബാഞ്ചിൽ മാറ്റി 

എടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. 
- 6. നിശ്ചിത ദിവസത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 

നിരസിക്കുന്നതാണ്. അ പൂർ ണ വും ആവശ്യമായ 
നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
അല്ലാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
കാരണം വ്യക്തമാക്കാതെ തന്നെ ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Government Engineering College, 
Barton Hill, 

- Dr. SHAJI SENADHIPAN - 
Thiruvananthapuram . 

Principal. 


No. D / 1831 / 2016/ CFA . 

18th January 2017. 
Sealed competitive tenders are invited from the 
reputed manufacturers and their authorised dealers for 
the supply of Projectors for demonstration of study 
materials . 

PAC - 2,85,000 . 
Tender No. 06/ 2016 - 17 . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


CONDITIONS 


നമ്പർ ഡി / 1831/ 16/ സി .എഫ്. എ . 2017 ജനുവരി 18. 
-- തിരുവനന്തപുരം ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിലേക്ക് 

പാജക്ടർ നൽകുന്നതിന് ഭാരതത്തിലെ അംഗീകൃത 
ഉൽപാദകരോ വിതരണക്കാരോ ആയവരിൽ നിന്ന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസ്ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക്- 2,85,000. 


നിബന്ധനകൾ 


1. ദർഘാസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വില നിരക്ക്, എല്ലാവിധ 
നികുതികളും തീരുവകളും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ടി 
സാധനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു തരുന്ന ചെലവും ഉൾപ്പെടെ 
ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Rate quoted should be inclusive of all taxes and 
transportation charges of the materials mentioned 

above at the place of installation . 
2 . Tender may be furnished full technical details and 

the details of after sales service available . 
3. The items should be installed at the place 

prescribed at the cost of the suppliers. The supplier 
should give assistance to the staff for performing 
the operation of the equipment installed . Intending 
tenderers may obtain the tender from the Principal, 
College of Fine Arts , Thiruvananthapuram by 
remitting - 600 and for - 650 for getting the 
forms by post . An agreement executed in Kerala 
Stamp paper worth - 200 should also be enclosed. 
The sale of tender form will be closed on 1- 2 - 2017 , 
3 p.m . Cheques , postage stamps, DD will not be 
accepted towards the cost of tender form . Last date 
or receipt of the tender will be on 2 - 2 - 2017 , 
3 p . m . 


2. സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസ് പൂർണ്ണമായ സാങ്കേതിക 

വിവരങ്ങളും വിൽപനാനന്തര സേവന വ്യവസ്ഥകളും 
ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം. 
3 . സാധനങ്ങൾ അ വ നൽകുന്നവരുടെ ചെലവിൽ 

കോളേജിൽ സ്ഥാപിച്ചു നൽകേണ്ടതും ഇവയുടെ 
പ്രവർത്തനരീതിയെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ച് നൽകേണ്ടതുമാണ്. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


4 . The tender should be superscribed as “ Tender 

No . 06/ 2016 - 17 ” for the supply of projectors . 
5 . The tender should be accompanied by an EMD of 

- 2 , 850 by DD drawn in favour of the Principal , 
College of Fine Arts, Thiruvananthapuram to be 
encashed at the SBT, District Treasury Branch , 
Thiruvananthapuram . Late tenders will not be 
accepted . The tenders not in the prescribed form and 
without EMD and agreement will be rejected . The 
undersigned reserves the right to accept or reject. 
The tender will be opened on 3 - 2 - 2017, 11 a .m . in 
the presence of tenderers or their authorised 
representatives who may be present at that time. 


DETAILS OF ITEMS 


Item 


Specifications 


No. 


1 


Interactive 3 LCD Projection System : 3 
Short Throw 

3 LCD , 3 - chip 
Projector with wall technology , Projection 
mounting and Method : Front/Wall 
installation charges mount 

Interactive Colour 
Brightness (Colour 
Light output): 3400 
lumens, Interactive 
White Brightness 
(White Light Output): 
3400 lumens 
Aspect Ratio : 16 : 10 , 
Lamp Life: ECO mode : 
Up to 10000 hours, 
Normal mode : Up to 
5000 hours, Interactive 
Technology : infrared , 
940 nm , Interactive 
Area: 68 " to 113 " 
diagonal ( 16 : 10 , 
WXGA ) wall mounted , 
53 " to 116 " without 
mount, Interactive Modes : 
Computer interactivity / 
input: Interactive and 
Whiteboard modes, 
Dual user PC - free 
annotations , Calibration 
Method : Automatic or 

Manual, Interactive 
Connectivity : USB . 


നമ്പർ ഡി /1118 / 16 . 

2017 ജനുവരി 5 , 
- വെച്ചൂച്ചിറ സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ 
ജിംനേഷ്യത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ 
നൽകുന്നതിന് മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 4,83,647 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില ( നികുതി അടക്കം): 

അസ്സൽ - 1,000 + വാറ്റ് 5 %. 

പകർപ്പ് - 500 + വാറ്റ് 5 %. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 1 - 2 - 2017 , 3 മണി. 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും 2 -2 - 2017, 11 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 2 - 2 - 2017 , 
2 മണി. 

- വിലകൾ നിശ്ചിതമായി നിലനിൽക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതി - 30 - 6 - 2017 , 

- ദർഘാസ് ഫോറം ത പാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം - 50 അധികമായി മണി 
ഓർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി 21 - 1 - 2017 ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ 
10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ 
പോളിടെക്നിക് ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ലഭ്യമാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ചെക്ക്, ഡാഫ് റ്റ് മുതലായവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസിനൊപ്പം സാധനങ്ങളുടെ മൊത്തം വിലയുടെ 
ഒരു ശതമാനം നിരതദ്രവ്യവും - 100 വിലയുള്ള കേരള 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട ഉടമ്പടിയും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഉടമ്പടിയും നിരതദവ്യവും ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ 
നിരുപാധികം തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പരും 
തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദ 
വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് ഫോറത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. D /1118/2016 . 

5th January 2017 . 
Sealed and competitive tenders are invited for the 
supply of equipments for Gymnasium to Government 
Polytechnic College, Vechoochira. 


Estimated Cost - 4,83 , 647. 

Last date and time of sale of tender form 
1 - 2 -2017 , 3 p . m . 

- Last date and time of receipt of tender - 2 - 2 -2017 , 
11 a . m . 

Date and time of opening of tender - 2 - 2 - 2017, 
2 p . m . 

Date upto which rates are to be firm — 30 -6 - 2017 . 
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Cost for tender forms including taxes for each 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 
Tender is 1 ,000 + VAT 5 % for original and 500 + 

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, വെള്ളൂർ പി. ഒ., പാമ്പാടി, 
VAT 5 % for duplicate . Those who want the same by 

കോട്ടയം -686 501എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
Registered post should send 50 extra for each tender. 

മുഖനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിലും രാവിലെ 
Cheque and Demand Drafts will not be accepted towards 

10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
the cost of tender forms. 
Tender forms can be had from the Office of the 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
Principal, Govt. Polytechnic College , Vechoochira , 

നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
Pathanamthitta District on cash remittance on all working ഫോറ ങ്ങ ൾ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും കൈമാറ്റം 
days between 10 a . m . to 3 p . m . up to 1- 2 - 2017 . Money ചെയ്യു വാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ 
order as the cost of tender form will be accepted upto ഓർഡർ, തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
21 - 1- 2017 . Tender No. and date should be superscripted 
on envelop containing the tender. Tenderer should send 

- ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
along with the tender as EMD of 1 % of the total cost of 

ആൾ ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം - 200 വിലയുള്ള കേരള 
article tendered by way of DD in favour of the Principal, മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും മൊത്തം തുകയുടെ ഒരു 
Govt. Polytechnic College, Vechoochira together with an ശതമാനം നിരതദ്രവ്യം ഡിഡി ആയി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
agreement duly filled , signed and executed in Kerala ഇവ ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കപ്പെടു 
Stamp Paper worth 100 . Tenders without agreement/ ന്നതാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് 
EMD will be rejected . Detailed specification will be ഫോറത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
issued along with the tender form . Tender forms are not 
transferable. 

No. D1/ 5817/2016/RIT . 22nd December 2016. 
Government Polytechnic College, 

Sealed tenders are invited for the supply of Solar 
Vechoochira , Pathanamthitta , Pin -686 511 . 

panel and various sensors for the use in the Architecture 
Phone No. 04735266671 , 

( Sd .) 

Department of Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
Mobile No. 9400006425 . 

Principal. 

Kottayam at a total cost of " 3, 66 ,400 . 

Cost of tender forms (Including VAT 5 % ): 
ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 

Original — 840 . 
(1) 

Duplicate — 420 . 
നമ്പർ ഡി1 / 5817 / 2016 . 

2016 ഡിസംബർ 22. 

Last date and time of sale of tender form — 13 -2 -2017, 
- കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 1 p . m . 
ടെക്നോളജിയിലെ ആർക്കിടെക്ചർ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് Last date and time of receipt of tender — 14 - 2 - 2017 , 

സോളാർ പാനലും വിവിധ സെൻസറുകളും നൽകുന്നതിന് 1 p . m . 
താൽപ്പര്യമുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ | Date and time of opening of tender - 14- 2 - 2017, 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 

2 p . m . 
അടങ്കൽ തുക - 3, 66,400. 

Those who want tender forms by Registered Post 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

should send 35 extra for each tender besides the cost of 

tender forms by Money Order to the undersigned which 
അസ്സൽ - 840. 

should be received on or before 4 - 2 -2017 . 
പകർപ്പ് - 420. 

Tender forms can be had from the Office of the 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
സമയവും - 13 - 2 - 2017 , 1 മണി. 

Velloor P. O ., Pampady , Kottayam -686 501 on a cash 

remittance as above or by Money Order on all working 
പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാ സ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന 

days between 10 a .m . to 3 p .m . The tenders should be 
തീയതിയും സമയവും - 14 - 2 - 2017, 1 മണി. 

superscribed with Tender No. and date . Cheque, Postage 
ദർഘാസ് തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്ന തീയതിയും Stamp , Draft , Postal Order etc . will not be accepted 
സമയവും 14 - 2 -2017 , 2 മണി. 

towards the cost of the tender forms. The tender forms 

are not transferable . 
- ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ 
- 35 അധികമായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ യും 

As per the tender condition , the tenderer should 
വിലയോടൊപ്പം മണിയോർഡറായി അയ ക്കേണ്ടതാണ്. send along with this tender with an agreement executed 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 4 - 2 - 2017 duly signed in Kerala Stamp Paper of value of 200 and 
ആയി രി ക്കും . മുകളിൽ പറ ഞ്ഞി രി ക്കുന്ന ദർഘാസ് EMD 1 % of total cost of the articles tendered by way 
ഫോറത്തിന്റെ വില എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. of DD in favours of the Principal, Rajiv Gandhi Institute 

440 


31st JAN. 2017] 


STORES PURCHASE 


241 


of Technology , Kottayam . Tender without agreement and Cost of tender forms: (Including VAT 5 % ): 
EMD will be rejected . Detailed specification will be 

Original — 420. 
issued along with the tender forms. 

Duplicate — 210 . 
- ( 2 ) 

Last date and time of sale of tender form 
നമ്പർ ഡി2 / 7621 /2016. 

2017 ജനുവരി 3. 

- 31 -1 - 2017, 2 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
കോട്ടയം രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 

| 1 - 2 - 2017 , 1 p . m . 
ടെക്നോളജിയിലെ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പിലെ ലേയത്ത്, 
മില്ലിങ് മെഷീൻ, സ്ലോട്ടിങ് മെഷീൻ എന്നിവ റിപ്പയർ 

- Date and time of opening of tender - 1 - 2 - 2017 , 
ചെയ്ത് നൽകുന്നതിന് താൽപ്പര്യമുള്ള കരാ റു കാ രിൽ - 2 p . m . 
നിന്നും മുദ്രവച്ച് ക വ ു ക ളിൽ മത്സരസ്വഭാ വമുള്ള Those who want tender forms by Registered Post 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

should sendº 35 extra for each tender besides the cost of 
അടങ്കൽ തുക - 1,40 ,000 . 

tender forms by Money Order to the undersigned which 

should be received on or before 20 -1 -2017 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

Tender forms can be had from the Office of the 
അസ്സൽ- 420. 

Principal, Rajiv Gandhi Institute of Technology , 
പകർപ്പ്- 210 . 

Velloor P. O ., Pampady, Kottayam -686 501 on a cash 

remittance as above or by Money Order on all working 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

days between 10 a.m . to 3 p.m . The tender should be 
സമയവും- 31-1- 2017, 2 മണി. 

superscribed as Tender No. and date . Cheque , Postage 
പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാ സ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന Stamp, Drafts , Postal Order etc . will not be accepted 
തീയതിയും സമയവും 1- 2- 2017, 1 മണി. 

towards the cost of the tender forms. The tender forms 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 1-2 - 2017 , 

are not transferable . 
2 മണി. 

As per the tender condition , the tenderer should send 
ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന ആവശ്യമുള്ളവർ along with this tender with an agreement executed duly 
35 അധികമായി ഓരോ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെയും signed in Kerala Stamp Paper of value of 200 and 
വിലയോടൊപ്പം മണിയോർഡറായി അയയക്കേ ണ്ടതാണ്. - EMD 1 % of total cost of the articles tendered by way of 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 20 - 1- 2017 DD in favours of the Principal, Rajiv Gandhi Institute of 
ആയി രി ക്കും . മുകളിൽ പറ ഞ്ഞി രി ക്കുന്ന ദർഘാസ് Technology , Kottayam . Tender without agreement and 
ഫോറത്തിന്റെ വില എല്ലാ നികുതിയും ഉൾപ്പെടെയാണ്. EMD will be rejected . Detailed specification will be 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, രാജീവ്ഗാന്ധി 

issued along with the tender forms. 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ടെക്നോളജി, വെള്ളൂർ പി. ഒ ., പാമ്പാടി, 
കോട്ടയം- 686 501 എന്ന വിലാസത്തിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 

Rajiv Gandhi Institute of 

| ( Sd.) 
മുഖനയോ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിലും രാവിലെ 

| Technology, Kottayam . 

Principal. 
10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

SHORT TENDER NOTICE 
- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേ ണ്ട താണ്. ദർഘാസ് 

No. D4/ 6718 / 2016 . 

29th December 2016. 
ഫോറ ങ്ങ ൾ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും കൈമാറ്റം 
ചെയ്യു വാൻ പാടുള്ള ത ല്ല . ചെക്ക്, ഡാഫ് റ്റ് , പോസ്റ്റൽ 

Sealed tenders are invited for the supply of ceiling 
ഓർഡർ, തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. fans and LED tube light to the hostel of Govt . 

Engineering College , Thrissur. 
ദർഘാസ് നിയമം അനുസരിച്ച് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ആൾ ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം 200 വില യുള്ള കേര ള Tender 

SL. Items & App . Cost 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രത്തോടൊപ്പം മൊത്തം തുകയുടെ | No . 

No . Specification 
ഒരു ശതമാനം നിരതദ്രവ്യം ഡി . ഡി . ആയി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഇവ ഇല്ലാത്ത ദർഘാ സു കൾ നിരു പാ ധികം നിര സി ക്ക D4/ 153 / 2016 - 17 1 Ceiling fans - 4 ,32,000 
പ്പെടുന്നതാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് 

38 " 1200mm 
ഫോറത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

240 nos . 

LED tube lights 
No. D2/ 7621 / 2016/ RIT. 3rd January 2017. 

18 watt- 240 nos. 
Sealed tenders are invited for the Repair of Lathe , 
Milling Machine and Slotting Machine in Machine Tool Cost of tender form - 1 ,418 + Postal charges . 
lab of Mechanical Engg . Workshop of Rajiv Gandhi 
Institute of Technology, Kottayam at a total cost of 

Last date and time of issue of tender form 
- 1 , 40 , 000. 

6 - 2- 2017 , 12 Noon . 
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Last date and time of receipt of tender form 
6- 2 - 2017 , 2 p . m . 

Date and time of opening of tender - 7 - 2 - 2017 , 
| 11 a. m . 


Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government Engineering College, Thrissur, 
obtain the requisite tender form . Late tenders will not be 
accepted . Application for the tender form should be 
accompanied by cash remittance, as per the price fixed 
for the tender form . 

Cheques, Postage Stamps etc. will not be accepted 
towards the cost of the forms, nor will the forms be sent 
by VPP. 

-- Tenders should be accompanied by EMD of 1 % of 
the amount by DD drawn in favour of the Principal, 
Government Engineering College, Thrissur with an 
agreement in Kerala Stamp Paper worth " 200 . Details 
can be had from the Government Engineering College 
Office. 


Cost of Tender form (Including ST): 
Original — 416 . 
Duplicate — 208 . 

Last date and time of issue of tender form 
1- 2 - 2017, 1 p . m . 

Last date and time of receipt of tender - 1 - 2- 2017, 
2 . 30 p . m . 

Date and time of opening of tender - 1 - 2 - 2017 , 
3 p , m . 

- EMD - D . D . From a Nationalised Bank for 1 % of 
quoted amount 

A Priliminary agreement prepared on Kerala Stamp 
- Paper of 200 should be enclosed along with the 
tender 

No changes in other terms & conditions. 


Government Engineering College, 
Sreekrishnapuram , 
Palakkad- 678 633. 


Website:www .gectcr.ac.in 
Phone No . 0487- 2334144 


( Sd .) 
Principal . 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


Govt. Engineering College , 
Thirssur. 


(Sd.) 
Principal. 


ലഘു ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


നമ്പർ പി / 1564 / 2016. 

2017 ജനുവരി 3. 
- തിരൂര ങ്ങാടി എ . കെ . എൻ. എം . ഗവൺമെന്റ് 
പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ ഓഫീസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . മുദ്രവെച്ച് 
Borelom DQDlm233100 Technical (specification ) bid , 
Financial ( cost) bid എന്നിവ വെവ്വേറെ കവ റു ക ളിൽ 
നൽകേണ്ടതാണ്. 


നമ്പർ ഡി1 - 3610 / 2016. 

2017 ജനുവരി 5. 
- ശ്രീകൃ ഷ് ണ പ രം സർക്കാർ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
കോളേജിലേക്ക് സ്പോർട്സ് ഉപക ര ണ ങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് ടെണ്ടറുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം 
താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 16 / 2016 - 17. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 416 . 
പകർപ്പ് - 208 . 

ദർഘാസ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 1 - 2 - 2017, 1 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 1- 2 - 2017 , 2. 30 മണി. 
- ദ ർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
1 - 2 - 2017 , 3 മണി. 

- നിര ത ദ വ്യം ഉദ്ദേ ശിച്ച് നിര ക്കിന്റെ ഒരു ശത മാനം 
ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ മാറാവുന്ന ഡാറ്റായി മാത്രം. 

മറ്റ് നിബന്ധകളിൽ മാറ്റമില്ല. 


അടങ്കൽ തുക - 3,60,000. 
നിരതദ്രവ്യം (1 %) - മൊത്ത വിലയുടെ 1 %- ന്റെ ഡി . ഡി . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 800 +40 =840. 
തപാൽ വഴി - 800 + 40 + 40 = 880 . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 400 +20= 420. 
തപാൽ വഴി - 400 + 20 + 40 = 460. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 3 - 2 - 2017, 11 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും - 3 - 2 - 2017 , 2 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 3- 2 -2017 , 
3 മണി. 


No . D1- 3610/ 2016 . 

| 5th January 2017. 
The date of submitting sealed and competitive 
tenders for the supply of Sports Equipments to Govt. 
Engineering College , Sreekrishnapuram , Palakkad stands 
modified to the following extend . 

Tender No. - 16/16-17. 


- ദർഘാസുകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
എ . കെ .എൻ. എം . ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, 
തിരൂരങ്ങാടി, വെളിമുക്ക് പി . ഒ ., ചേളാരി- 676 317 , മലപ്പുറം 
ജില്ല , കേരള , ഫോൺ നമ്പർ- 0494 240113 6 , 24 05050 . 
M -600108 - gptctgdi @ gmail. com . 


442 


31st JAN . 2017 ] 


STORES PURCHASE 


243 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


Memory : 8 GB DDR4-2133 RAM (or above ) 
with 16 GB Expandability with minimum 
2 DIMM slots 


• Hard Disk Drive: 1. 0 TB 7200 rpm or higher 


No. P / 1564 /2016 . 

3rd January 2017 . 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Desktop Computers to Office of the AKNM 
Govt. Polytechnic College , Tirurangadi, Malappuram . 

Estimate Cost — 3 ,60 , 000 . 
EMD 1 % — 3,600 . 
Cost of tender form (Including taxes) : 

Original - 800 + 40 = 840 . 
By Post — 800 + 40 + 40 = 880 . 
Duplicate — 400 + 20 = 420. 

By Post — 400 + 20 + 40 = 460 . 
Due date and time of sale of tender form 
3 -2 - 2017 , 11 a . m . 

Due date and time of receipt of tender — 3 -2 -2017 , 
2 p. m . 

Date and time of opening of tender — 3 - 2 - 2017 , 
3 p . m . 

The tender forms are available from the office either 
in person or by post . Postal charge 40 is to be paid 
extra in case the tender form is requested by post. 

The cover containing tender form should bear the 
name of the tender, tender number, due date , from 
address etc . The cost of tender form will be accepted 
directly at office or through money order only. Sealed 
tender cover should be contain Technical (Specification ) 
bid and Financial (cost) bid in separate covers. 

Address : The Principal, AKNM Govt. Polytechnic 
College, Tirurangadi, Velimukku P. O ., Malappuram 
District, Kerala -676 317. 

Ph : 0494 2401136 , 2405050 
E -mail : gptctgdi @ gmail.com . 


• Monitor: 47 cm (18 .5 inch ) or larger TFT/LED 

Digital Colour Monitor TCO -05 certified same 

make as PC 
• Keyboard : PS/2 or USB Min . 104 keys , 

Keyboard same make as PC 
• Mouse : PS /2 or USB 2 button Optical Scroll 

mouse with mouse pad , same make as PC 
Bays: 2 Nos . or above 
Ports: 6 USB Ports (with at least 2 in front), 
at least 2 USB 3 .0 Ports 1 Serial audio 
ports for microphone and head phone in front 
Form Factor: Tower Model or Small Form 
Factor, Chasis less than 16 litres 


• ODD : Min . 8x or better DVD Writer 


LIST OF ITEMS 


Items with 
Specifications 


Quantity 


Audio : Integrated audio controller, Audio 
ports both in front and back 
Networking facility : 10 / 100 / 1000 Mbps on 
board integrated Network Port with remote 
booting facility remote system installation , 
remote wake up 
Power Management: Screen Blanking , Hard 
Disk and System Idle Mode in Power On , 
Set up Password, Power supply SMPS 
Surge protected 
Accessories: With required connecting cables 
and driver media and required accessories 
Certifications: For Monitor : TCO -5 
certification compliance 
For OEM : ISO 9001 -2008, RoHS, EPEAT 
Gold / Energy star 5 . 2 , Certifications or any 
other similar rating or certification that aims 
at green brand PC . 
Warranty : 5 Years comprehensive on site 

warranty including Monitor 
• Operating windows 10 and free software 

Optional: Graphics adapter with 2.0 GB 
memory . 


No . 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


1 Desktop Computer System 

8 Nos. 
• Processor: Intel 86 quad core processor 

having SPEC Rating in the range of 
atleast 150 (60 % of SPEC int_ rate _base 
2006 plus 40 % of SPEC fp _ rate _base 2006 
scores) with 8 GB RAM or SYSMARK 
2014 Overall Score of 1350 or above 
tested with 8 GB 
Chipset: Compatible 

Mother board : OEM Motherboard 
• Bus Architecture: 2 PCI (PCI/PCI Express ) or 

more 


AKNM Government Polytechnic College, 
Thirurangadi. 


(Sd.) 
Principal. 
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ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി1/ 6318 / 2016 . 


2016 ഡിസംബർ 5 . 


വയനാട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
മെക്കാ നിക്കൽ വകു പ്പിലെ ഹീറ്റ് & മാസ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ 
ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
കോളേജ്, വയനാട്, മാനന്തവാടി-670 644 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചു തരേ ണ്ട തും കവറിനു പുറത്ത് “ദർഘാസ് നമ്പർ 
08 / 2016 - 17 എന്ന്?” രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വയ നാട് 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
നേരിട്ടും തപാൽ മുഖേനയും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് 720 - ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. തപാലിൽ 
വേണ്ടവർ 750 മണിഓർഡർ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, വയനാട്, മാനന്തവാടി എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അയച്ചു തരേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാ സു കൾ 
ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 9 - 2 - 2017 , 2 മണി ആകുന്നു . 
വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രിക്കു ന്ന തില്ല . ആവ ശ്യ മെ ങ്കിൽ ദർഘാസുകൾ റദ്ദ് 
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
ദർഘാസുകൾ 9 - 2 - 2017 - ന് 3 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ളവരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ 9 - 2 - 2017 , 1 മണി വരെ ഓഫീസ് സമയത്ത് 
ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഡി . ഡി ., ചെക്ക്, 
പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ തുടങ്ങിയ രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ഇനങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ദർഘാസിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ഡി ക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ 360 - ന് 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 
ആകെ വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും - 200 വിലയുള്ള 
കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരി 
ക്കേ ണ്ട കാ ണ് . ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 
ആറു മാസം വരെ വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . 

നിരതദ്രവ്യം- 3,420 (1 %). 
അടങ്കൽ തുക - 3, 41,900. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 684 +5 % വാറ്റ്=720. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 360. 

തപാൽ വഴി - 750. 
ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അ വ സാന് 
തീയതിയും സമയവും- 9 - 2 - 2017, 1 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും- 9 - 2 - 2017 , 2 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 9- 2 - 2017 , 
3 മണി. 


PAC - 3,41,900. 
EMD (1 %) - 3,420. 

The tenders should be superscribed with tender 
No. 08/ 2 016 -17 due on 9 - 2 -2017 at 2 p . m . and 
addressed to the Principal, Government Engineering 
College , Wayanad . Late tenders will not be accepted . The 
tenders will be opened at 3 p . m . on 5 - 1 - 2017 in the 
presence of such of the tenderers or their authorised 
representatives who may be present at the time. 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government Engineering College, Wayanad 
obtain the requisite tender forms on which tenders should 
be submitted . Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance of 720 which is the 
price fixed for a form /set of form and which is not 
refundable under any circumstances. Those who need the 
tender form by post should send M. 0 . 750 to the 
Principal, Government Engineering College , Wayanad . The 
tender forms are not transferable . Detailed specification 
of the item will be obtained from the office along with 
tender form . Sale of tender forms will be closed at 
1 p . m . on 9 - 2 -2017 . DD /Cheque/ Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of the tender forms, not 
will forms be sent by VPP. Duplicate tender forms if 
required will be issued at 360 per copy. 
NB : — A Preliminary agreement in Kerala Stamp Paper 

Value - 200 should be attached along with the duly 
filled tender form . The format of the agreement is 
attached in Page No. 8 of the tender form . 


LIST OF ITEMS 


S . . 


Specification 


. 


Name of the 
Equipment 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


1 


Double Pipe flow 
Heat exchanger 


*Geyser capacity : 3kw 
Heat exchanger 
outer pipe insulated 
by asbestos rope 


* Diameter : 25 mm material : G I 
Heat exchanger inner Pipe 
* Length : 1 M Diameter: 
| 0. 0125 Mm OD 
*Material : Copper 
* Temp Indicator- Ambient 

to 199 .9 degree C 
Degital Thermocouples 
* Type :r.AI. Length : 1Mtr . 
Measuring Jar : 
* 1 Ltr. Capacity 


No, D1- 6318/ 2016 . 

7th January 2017. 

| 2 . Emitting Instrument 

of Test Plate 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Equipments for Heat and Mass Transfer Lab of 
Mechanical Engineering Department in Government 
Engineering College , Wayanad . 
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* Heater: 250 W Specimen : 
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(1) 


(2) 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 3 ) 
* Enclosure Rectangular 

in shape 
* Material: M . S . With Powder 

Coating Front Acrylic Window 
Measuring Instruments 


* Voltmeter: 0 to 300 V 


Pump 
*Make : Up National 
Mfg.CO / STD . 
* Model: Tullu 25 
* Rota meter Material: Acrylic 
* Range : 0 to 60 Cc/ Sec 
Sump Tank 
* Size : 0 .200 x 0 . 200x 

0 . 400M (Approx .) 
*Material: S . S . Steam 
Generator 
* Diameter: 0 .200M (Approx .) 
*Height : 0. 300M (Approx.) 
*Material : M . S 
* Heater Used : 2 KW /1 No. 


* Digital Ammeter: 

0 to 10 Amps 
* Digital Temp. Indicator: 
Ambient to 19909 degree C 


* Digital Electronic 
Dimmer Range: 
0 to 220 Volts Ac. 


5 . Heat Transfer 

from Pin - Fin 


3. Thermal Conductivity of 
Non Ferrous Mentals MTAL BAR Diameter: 

0 .020m 
* Length : 0 . 430m 
Material: Brass 


* Capacity : 350 Watts / 

1. 5 Cumts/ m 
Test Section 
* Diameter : 0 .012 mm 

Length : 0 . 150 mm 
*Material: Brass 


* Duct size: 0 . 100x0 . 150x0500m 
* Material : Ms with Powder coating 


Cylindrical Shell 


* Diameter : 0 . 150 
* Material: M . S 
Cooling Water Chamber 
* Diameter : 0 . 075m 
Length : 0 . 10m 


Measuring Instruments: 
* Voltmeter, Range: 0 to 300 V 
* Digital Ammeter Range : 

0 to 10 Ampsi 
* Degital Temp.Indicator : 

Ambient to 199.9 degree C . 
* Digital Thermocouples 
* Type: Cr. Al. Length : 1 Mtr. 
* Electronics Dimmer 

Range : 0 to 220 Volts Ac 


Measuring Instruments 
* Digital Voltmeter , 

Range : 0 to 300 v 
* Digital Ammeter, 

Range: 0 to 10 Amps 
* Temp. Indicator : Ambient to 

19909 degree C . 
Digital Thermocouples 
* Type : Cr. Al 
* Length : 1 Mtr . 
* electronic dimmer range : 

0 to 220 volts Ac 
U Tube Manometer 
* Material: Glass 


6 . Free Heat Transfer 

Apparatus 


* Diameter: 0 .040 M 
Length : 0 .400 M 


Measuring Instruments 


4 . Dropwise/Filmwise Glass Tube 

Condensation * Diameter:0.100M OD (Approx .) 
Apparatus 

* Height: 0 .275 M (Approx .) 
* Quantity : 2 Nos. 
Measuring Instruments 
* Tem . Indicator : Ambient to 
19909 degree C * Digital 
Thermocouples 
* Type: Cr. Al. 
8 Length : 1 Mtr 


* Voltmeter, Range : 0 to 300V 
* Digital Ammeter, 

Range : 0 to 10 Amp 
* Digital Temp. Indicator: 

Ambient to 19909 degree c . 
Digital Thermocouples 
* Type : Cr. Al 
* length : 1 Mtr . 


Electronic Dimmer 
* Range : 0 to 220 v Ac. 
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( 3 ) 


( 1 ) 
7 


( 2 ) 
Compulsion Heat 
Transfer Apparatus 


8 Capacity : 350 watts/ 
| 1 . 5 Cumts / m 

Test Section 
* Diameter : 0 . 040 mm 
Length : 0 .300 mm 
Measuring Instruments 
* Voltmeter, Range : 0 to 300 V 
* Digital Ammeter, 
Range: 0 to 10 Amps 
* Digital Temp. Indicator : 
Ambient to 199 .9 degree C . 
Digital Thermocouples 
* Type : Cr. Al. Length : 1 Mtr. 


ഫോറം വാങ്ങിയ ആളിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ദർഘാസ് 
സമർപ്പിക്കേണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് വ്യവ സ്ഥ യ നു സ രിച്ച് 
ദർഘാസ് ഫോറത്തോടൊപ്പം - 200- ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തി 
ലുള്ള നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയും സാധന 
സാ മ ഗി ക ളു ടെ മൊത്തം വില യു ടെ ഒരു ശത മാനം 
നിര ത ദ വ്യമായും സമർ പ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . അല്ലാ ത്ത വ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

- സാധ ന ങ്ങ ളെയും ദർഘാ സി നെ യും സംബ ന്ധിച്ച 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. 

- ദർഘാസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ 
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ ദർഘാസ് ഫോറം 
വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളു. 


Government Engineering College , 
Wayanad , Mananthavady . 


( Sd .) 
Principal. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി1 - 189 / 2016. 

2017 ജനുവരി 5. 


| No . D1- 189 / 2016. 

5th January 2017. 
Sealed tenders are invited for the supply of 3 Nos. of 
Tread Mill to Govt. Polytechnic College , Thrikkaripur. 

Tender No . 08/ 2016 - 17 . 
PAC - 1 , 50 ,000 . 

Last date and time of issue of tender form 
9 - 2 -2017, 11 a . m . 

Last date and time of receipt of tender 
9 - 2 - 2017, 2 p . m . 

Date and time of opening of tender — 9 - 2 - 2017 , 
- 3 p . m . 

More details on specifications of above materials can 
be had from the office . 

Tender should be superscribed as “ Tender for 
Supply of Tread Mill ” and addressed to the Principal, 
Government Polytechnic College, Trikaripur-671 310 , so 
as to reach the same on or before the last date fixed for 
the purpose . Late tenders will not be accepted . Tenders 
will be opened in the presence of such of the tenderers 
or their representatives who may be present at that time. 


തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ 
ടഡ്മിൽ ( 3 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 08 / 2016 - 17. 
അടങ്കൽ തുക 1,50,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 400 + 5 % വാറ്റ്. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 200 + 5 % വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൊടുക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 9 - 2 - 2017, 11 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 9 - 2 - 2017 , 2 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 9- 2 - 2017 , 
3 മണി. 

ദർ ഘാസിന് പുറത്ത് “ ട ഡ് മിൽ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, 
തൃക്കരിപ്പൂർ, ഉദിനൂർ പി . ഒ., കാസർഗോഡ്- 671 310 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ നിശ്ചിത തീയതിക്കകം എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 
വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസു കൾ നിശ്ചിത സമയത്ത് ഹാജ രാ യി രി ക്കുന്ന 
കരാറുകാ രു ടെയോ അവർ ചുമ ത ല പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
-- ദർഘാസ് ഫോറം മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്ക് 
പ്രകാരവും ഡപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന് 200 - നോടൊപ്പം 
വാറ്റും ചേർത്ത് അടച്ചാൽ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ് 
ഓഫീസിൽ നിന്ന് എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിലും രാവിലെ 
9 മണിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കുമിടയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ഫോറം തപാൽ വഴി ആവശ്യമുള്ളവർ മേൽപ്പറഞ്ഞ 
നിര ക്കിൽ കൂടു ത ലായി 50 മണിയോർഡർ അയച്ചു 
തരേണ്ടതാണ്. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ 
ഫോറ ത്തിന്റെ വില യായി സ്വീകരിക്കു ന്ന ത ല്ല . വാങ്ങിയ 
ഫോറത്തിന്റെ വില പിന്നീട് തിരിച്ചുനൽകുന്നതുമല്ല . 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned obtain the requisite tender form (with list of 
item and specification etc .). The tender form can be 
obtained from the office @ 400 + VAT 5 % each in 
cash and @ 200 + VAT 5 % each for duplicate copy of 
tender between 9 a . m . and 2 p . m . of any working day . 
The tender form will be obtained through post by sending 
Money Order of 50 extra . 


The tenderer should send along with tender form , an 
agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
worth | 200 and EMD of 1 % ( minimum of 1 ,500 ) of 
the quoted value in the form of DD in favour of the 
Principal, Govt. Polytechnic College , Trikaripur. Tender 
without agreement, EMD etc . will be rejected . Cheques , 
Drafts , Postal Stamps etc. will not be accepted towards 
tender cost. More details can be had from this office in 
working hours . 


Sale of tender from will begin only after publication 
of tender notification in the dailies. 


EKNM 
Government Polytechnic College, 
Thrikkaripur. 


( Sd.) 
Principal. 
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